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AVVISO AGLI ABBONATI 


Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento 
per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete 
di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati 
di far uso di questi bollettini. 

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010. 

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne 
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio 
fornitore. 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Provvedimenti concernenti l’immissione in 
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Air Liquide Sanità» 


Estratto determinazione n. 2858 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E’ autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO AIR LIQUIDE 
SANITA’, nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di 
seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione: 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 0,5 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro; 

" 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 2 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 2 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 3 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 3 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 4 litri; 

" 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
5 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 7 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
7 litri; 

" 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 10 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
10 litri; 

" 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 12 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
12 litri; " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 14 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
14 litri; " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 20 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 2/7 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 30 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 40 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 50 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri; 
"150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
mo2ve, 0,47 litri; 
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"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata, 
2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata, 
5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio , 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
takeo, 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata, 
7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata, 
14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 4 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 12 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 14 litri; 
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"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 30 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio, 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio, 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio, 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio, 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio, 50 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 32 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 836 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 44 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 500 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 800 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1300 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1800 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 4000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 6000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 14000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 21000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 30000 litri 


TITOLARE AIC: AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., con sede legale e domicilio 
fiscale in Via A. Capecelatro, 69, 20148 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 01738810975 
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Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 0,5 litri 
AIC n° 038904013 (in base 10) 15386F (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 038904025 (in base 10) 15386T (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 2 litri 
AIC n° 038904037 (in base 10) 153875 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 2 litri 
AIC n° 038904049 (in base 10) 15387K (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 3 litri 
AIC n° 038904052 (in base 10) 15387N (in base 32) 

Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 3 litri 

AIC n° 038904064 (in base 10) 153880 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 4 litri 
AIC n° 038904076 (in base 10) 15388D (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 5 litri 
AIC n° 038904088 (in base 10) 15388S (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 7 litri 
AIC n° 038904090 (in base 10) 15388U (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 7 litri 
AIC n° 038904102 (in base 10) 153896 (in base 32) 
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Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 10 litri 
AIC n° 038904114 (in base 10) 15389L (in base 32) 

Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 10 litri 

AIC n° 038904126 (in base 10) 15389Y (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 12 litri 
AIC n° 038904138 (in base 10) 1538BB (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 12 litri 
AIC n° 038904140 (in base 10) 1538BD (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 14 litri 
AIC n° 038904153 (in base 10) 1538BT (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 14 litri 
AIC n° 038904165 (in base 10) 1538C5 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 20 litri 
AIC n° 038904177 (in base 10) 1538CK (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 27 litri 
AIC n° 038904189 (in base 10) 1538CX (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 30 litri 
AIC n° 038904191 (in base 10) 1538CZ (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 40 litri 
AIC n° 038904203 (in base 10) 1538DC (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 50 litri 
AIC n° 038904215 (in base 10) 1538DR (in base 32) 
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Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 40 litri 
AIC n° 038904227 (in base 10) 1538F3 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 038904239 (in base 10) 1538FH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata mo2ve, 0,47 litri 
AIC n° 038904241 (in base 10) 1538FK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 2 litri 
AIC n° 038904254 (in base 10) 1538FY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata, 2 litri 
AIC n° 038904266 (in base 10) 1538GB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata, 5 litri 
AIC n° 038904278 (in base 10) 1538GQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio , 5 litri 
AIC n° 038904280 (in base 10) 1538GS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata takeo, 5 litri 
AIC n° 038904292 (in base 10) 1538H4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata , 7 litri 
AIC n° 038904304 (in base 10) 1538HJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 7 litri 
AIC n° 038904316 (in base 10) 1538HW (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio, 14 litri 
AIC n° 038904328 (in base 10) 153848 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata, 14 litri 
AIC n° 038904330 (in base 10) 15384B (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 0,5 litri 
AIC n° 038904342 (in base 10) 1538JQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 1 litro 
AIC n° 038904355 (in base 10) 1538K3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 1 litro 
AIC n° 038904367 (in base 10) 1538KH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 2 litri 
AIC n° 038904379 (in base 10) 1538KV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 3 litri 
AIC n° 038904381 (in base 10) 1538KX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 3 litri 
AIC n° 038904393 (in base 10) 1538L9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 4 litri 
AIC n° 038904405 (in base 10) 1538LP (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 5 litri 
AIC n° 038904417 (in base 10) 1538M1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 5 litri 
AIC n° 038904429 (in base 10) 1538MF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 7 litri 
AIC n° 038904431 (in base 10) 1538MH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 7 litri 
AIC n° 038904443 (in base 10) 1538MV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio , 10 litri 
AIC n° 038904456 (in base 10) 1538N8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 10 litri 
AIC n° 038904468 (in base 10) 1538NN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 12 litri 
AIC n° 038904470 (in base 10) 1538NQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 14 litri 
AIC n° 038904482 (in base 10) 1538P2 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 14 litri 
AIC n° 038904494 (in base 10) 1538PG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 20 litri 
AIC n° 038904506 (in base 10) 1538PU (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 20 litri 
AIC n° 038904518 (in base 10) 1538Q6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 27 litri 
AIC n° 038904520 (in base 10) 153808 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 30 litri 
AIC n° 038904532 (in base 10) 1538QN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 40 litri 
AIC n° 038904544 (in base 10) 1538RO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio, 50 litri 
AIC n° 038904557 (in base 10) 1538RF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 8 bombole in 
acciaio, 50 litri 
AIC n° 038904569 (in base 10) 1538RT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio, 40 litri 
AIC n° 038904571 (in base 10) 1538RV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio, 50 litri 
AIC n° 038904583 (in base 10) 1538857 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio, 40 litri 
AIC n° 038904595 (in base 10) 1538SM (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio, 50 litri 
AIC n° 038904607 (in base 10) 1538SZ (in base 32) 
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Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 San Nicola La Strada (CE) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Strada Provinciale, 28 — 27032 Ferrera Erbognone (PV) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 Salerno 

Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 Mantova 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia srl - Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Sanità Service SpA — Via Lussemburgo, 17 — 37135 Verona 

Air Liquide Sanità Service SpA — Via Campobello, 7 — 00040 Pomezia (RM) 

Air Liquide Sanità Service SpA — Stradale Giovanni Agnelli, 10 — 95121 Catania 

Air Liquide Italia Service S.r.l. — 8° strada Z.1. Macchiareddu C.P. 17 — 09032 Assemini (CA) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 038904619 (in base 10) 1538TC (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 32 litri 
AIC n° 038904621 (in base 10) 1538TF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 36 litri 
AIC n° 038904633 (in base 10) 1538TT (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 44 litri 
AIC n° 038904645 (in base 10) 1538U5 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 500 litri 
AIC n° 038904658 (in base 10) 1538UL (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Strada Provinciale, 28 — 27032 Ferrera Erbognone (PV) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 Salerno 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 Mantova 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia srl - Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Vitalaire Italia S.p.A. — Via della Stazione, 2 — 81030 Gricignano d'Aversa (CE) 

Vitalaire Italia S.p.A.- Viale F. de Blasio, 27 — 70100 Bari 

Air Liquide Sanità Service SpA — Stradale Giovanni Agnelli, 10 — 95121 Catania 

Vitalaire Italia S.p.A.- Via Masetti, 16 — 40069 Zola Predosa (BO) 

Vitalaire Italia S.p.A.- Via Sernagiotto 1 Z.I. Casic — 09034 Elmas (CA) 

Vitalaire Italia S.p.A. Viale delle Industrie,7 — 33050 Lauzacco di Pavia (UD) 

Vitalaire Italia S.p.A.- Via Edison, 50 — 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Air Liquide Sanità Service SpA — Via Lussemburgo, 17 — 37135 Verona 

Vitalaire Italia SpA — Via Prenestina, 189 — 00176 Roma 

Vitalaire Italia SpA - Via Postiglione, 12 — 10024 Moncalieri (TO) 

Vitalaire Italia SpA - Via Padova, 1 -— 89100 Reggio Calabria 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 800 litri 
AIC n° 038904660 (in base 10) 1538UN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1300 litri 
AIC n° 038904672 (in base 10) 1538VO (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 038904684 (in base 10) 1538VD (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 1800 litri 
AIC n° 038904696 (in base 10) 1538VS (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 038904708 (in base 10) 1538W4 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 4000 litri 
AIC n° 038904710 (in base 10) 1538WE6 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 038904722 (in base 10) 1538WL (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 6000 litri 
AIC n° 038904734 (in base 10) 1538WY (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 038904746 (in base 10) 1538XB (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 14000 litri 
AIC n° 038904759 (in base 10) 1538XR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 21000 litri 
AIC n° 038904761 (in base 10) 1538XT (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso da 30000 litri 
AIC n° 038904773 (in base 10) 1538Y5 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Strada Provinciale, 28 — 27032 Ferrera Erbognone (PV) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 Sarroch (CA) 
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Chemgas srl — Via E. Fermi — 72100 Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 -— 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 Salerno 

Sol SpA — Via Taliercio, 14 — 46100 Mantova 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia srl - Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 San Nicola La Strada (CE) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Strada Provinciale, 28 — 27032 Ferrera Erbognone (PV) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 Salerno 
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Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 Mantova 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia srl - Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 


Confezione: AIC n° 038904013 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 0,5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904025 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904037 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 2 litr-1- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038904049 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 2 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904052 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 3 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904064 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 3 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904076 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 4 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904088 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904090 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 7 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904102 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904114 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 10 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904126 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 10 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038904138 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 12 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904140 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 12 litri” RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904153 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 14 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904165 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 14 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904177 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: AIC n° 038904189 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904191 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904203 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero. 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904215 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero. 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904227 - " 150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904239 - " 150 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 50 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. 

Classe di rimborsabilità: 

H 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: AIC n° 038904241 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata mo2ve, 0,47 litri RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904254 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio, 2 litr-- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904266 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata, 2 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904278 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata, 5 litri—- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904280 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio , 5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038904292 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata takeo, 5 litri RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904304 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata , 7 litri—- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904316 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio, 7 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904328 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio, 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904330 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata, 14 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904342 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 0,5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904355 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904367 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904379 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 2 litr1 RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038904381 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 3 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 


Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904393 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 3 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904405 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 4 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904417 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904429 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 5 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038904431 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904443 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 7 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904456 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio , 10 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904468 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904470 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 12 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904482 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 14 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904494 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 14 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904506 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 20 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038904518 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 20 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904520 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 27 litri RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904532 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904544 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904557 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio, 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904569 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 8 bombole in acciaio, 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038904571 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio, 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904583 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio, 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904595 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio, 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904607 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio, 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904619 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904621 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 32 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904633 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 36 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904645 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 44 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038904658 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 500 litr- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038904660 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 800 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038904672 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 1300 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904684 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904696 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 1800 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904708 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904710 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 4000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904722 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038904734 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 6000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904746 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904759 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 14000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904761 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 21000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038904773 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso 
da 30000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 
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SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15464 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Messer Medical» 


Estratto determinazione n. 2859 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO MESSER MEDICAL, 
nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola intercettazione 
integrata da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
integrata da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
intercettazione integrata da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso 
intercettazione integrata da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 27 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 


bombola in acciaio con valvola intercettazione 
pacco bombole da 12 bombole con valvola 


pacco bombole da 12 bombole con valvola 
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"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 


TITOLARE AIC: MESSER MEDICAL S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via 
Cavalier V. Tedeschi, 1, 10036 - Settimo Torinese (TO) Italia, Codice Fiscale 
09724060018 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
intercettazione integrata da 1 litro 
AIC n° 039018015 (in base 10) 156R4UZ (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 3 litri 


AIC n° 039018027 (in base 10) 156RKC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 5 litri 


AIC n° 039018039 (in base 10) 156RKR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 7 litri 


AIC n° 039018041 (in base 10) 156RKT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 10 litri 


AIC n° 039018054 (in base 10) 156RL6 (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
intercettazione integrata da 14 litri 
AIC n° 039018066 (in base 10) 156RLL (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 27 litri 
AIC n° 039018078 (in base 10) 156RLY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 40 litri 
AIC n° 039018080 (in base 10) 156RMO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
intercettazione integrata da 50 litri 
AIC n° 039018092 (in base 10) 156RMD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole con 
valvola intercettazione integrata da 40 litri 
AIC n° 039018104 (in base 10) 156RMS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole con 
valvola intercettazione integrata da 50 litri 
AIC n° 039018116 (in base 10) 156RN4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 039018128 (in base 10) 156RNI (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 039018130 (in base 10) 156RNL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 


AIC n° 039018142 (in base 10) 156RNY (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
riduttrice integrata da 27 litri 
AIC n° 039018155 (in base 10) 156RPC (in base 32) 
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Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 
Linde Gas Italia S.r.l. - Via di Servola 1 — 34100 Trieste (TS) 

Linde Gas Italia S.r.l. — Via Turati 18/A — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
Sapio Produzione — Via S. Simonetta 27 — 20040 Caponago (MI) 

Sapio Produzione — Via Malcontenta 49 — Loc. Porto Marghera — 30175 Venezia (VE) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SIAD S.p.A. —Via T. Wassermann 11 — Z.1. Aussa Corno — 33050 Carlino (UD) 
SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Rivoira S.p.A. — Via Glair 30 — 11029 Verres (AO) 

SOL S.p.A. — Via Firmio Leonzio 2 — Località Fuorni — 84100 Salerno (SA) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Messer Medical S.r.l — S.S. Sannitica 87 — km13.700 — 80023 Caivano (NA) 
Augimeri Gesualda — Porto di Gioia Tauro — Il Zona Industriale 89026 — San Ferdinando 
(RC) 

Medicair Italia S.r.l. — Via De Blasio 5 — 74100 Bari (BA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Mattei snc — 20010 Pogliano Milanese — (MI) 

Medicair Italia S.r.l. — Via della Magliana 1098/1102 — 00100 Roma (RM) 
Medicair Italia S.r.l. — Via Spagna 10 — 35010 Vigonza (PD) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri 
AIC n° 039018167 (in base 10) 156RPR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 039018179 (in base 10) 156RQ3 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri 
AIC n° 039018181 (in base 10) 156RQ®8 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039018193 (in base 10) 156RQK (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039018205 (in base 10) 156RQX (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039018217 (in base 10) 156RR9 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 039018229 (in base 10) 156RRP (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 
Linde Gas Italia S.r.l. — Via di Servola 1 — 34100 Trieste (TS) 

Linde Gas Italia S.r.l. — Via Turati 18/A — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 

Sapio Produzione — Via S. Simonetta 27 — 20040 Caponago (MI) 

Sapio Produzione — Via Malcontenta 49 — Loc. Porto Marghera — 30175 Venezia (VE) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SIAD S.p.A. —Via T. Wassermann 11 — Z.1. Aussa Corno — 33050 Carlino (UD) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Rivoira S.p.A. — Via Glair 30 — 11029 Verres (AO) 

SOL S.p.A. — Via Firmio Leonzio 2 — Località Fuorni — 84100 Salerno (SA) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Linde Gas Italia S.r.l. - Via di Servola 1 — 34100 Trieste (TS) 

Linde Gas Italia S.r.l. - Via Turati 18/A — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 

Sapio Produzione — Via S. Simonetta 27 — 20040 Caponago (MI) 

Sapio Produzione — Via Malcontenta 49 — Loc. Porto Marghera — 30175 Venezia (VE) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SIAD S.p.A. —Via T. Wassermann 11 — Z.1. Aussa Corno — 33050 Carlino (UD) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Messer Medical S.r.l — S.S. Sannitica 87 — km13.700 — 80023 Caivano (NA) 

Augimeri Gesualda — Porto di Gioia Tauro — Il Zona Industriale 89026 — San Ferdinando 
(RC) 
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Medicair Italia S.r.l. — Via De Blasio 5 — 74100 Bari (BA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Mattei snc — 20010 Pogliano Milanese — (MI) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Avigliana, ang. Via Coazze —-10040 Rivalta di Torino (TO) 
Medicair Italia S.r.l. — Via della Magliana 1098/1102 — 00100 Roma (RM) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Spagna 10 — 35010 Vigonza (PD) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039018231 (in base 10) 156RRR} (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039018243 (in base 10) 156RS3 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 
Linde Gas Italia S.r.l. - Via di Servola 1 — 34100 Trieste (TS) 

Linde Gas Italia S.r.l. — Via Turati 18/A — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
Sapio Produzione — Via S. Simonetta 27 — 20040 Caponago (MI) 

Sapio Produzione — Via Malcontenta 49 — Loc. Porto Marghera — 30175 Venezia (VE) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SIAD S.p.A. —Via T. Wassermann 11 — Z.1. Aussa Corno — 33050 Carlino (UD) 
SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Rivoira S.p.A. — Via Glair 30 — 11029 Verres (AO) 

SOL S.p.A. — Via Firmio Leonzio 2 — Località Fuorni — 84100 Salerno (SA) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Messer Medical S.r.l — S.S. Sannitica 87 — km13.700 — 80023 Caivano (NA) 
Augimeri Gesualda — Porto di Gioia Tauro — Il Zona Industriale 89026 — San Ferdinando (RC) 
Medicair Italia S.r.l. — Via De Blasio 5 — 74100 Bari (BA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Mattei snc — 20010 Pogliano Milanese — (MI) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Avigliana, ang. Via Coazze —-10040 Rivalta di Torino (TO) 
Medicair Italia S.r.l. — Via della Magliana 1098/1102 — 00100 Roma (RM) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Spagna 10 — 35010 Vigonza (PD) 
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INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039018015 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039018027 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039018039 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039018041 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039018054 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039018066 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039018078 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a 
prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039018080 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039018092 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola intercettazione integrata da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039018104 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto 
a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039018116 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto 
a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 039018128 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039018130 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039018142 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039018155 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 


Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039018167 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 1000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018179 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018181 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 2000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018193 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018205 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018217 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 
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Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018229 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 20000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039018231 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039018243 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


contenitore criogenico 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 
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DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 
un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15465 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Rivoira» 


Estratto determinazione n. 2860 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO RIVOIRA, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 2 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 3 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 7 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 20 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice da 5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 0,5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 1 litro; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 6 litri; "200 
bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 20 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 30 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 38 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 3 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 16 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 16 bombole da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 15 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 285 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri; 
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"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 37 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 45 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 1500litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 3000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 5000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 15000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 20000 litri 


TITOLARE AIC: RIVOIRA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Durini, 7, 
20122 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 06666970584 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 2 litri 

AIC n° 038944017 (in base 10) 154H8K (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 3 litri 

AIC n° 038944029 (in base 10) 154H8X (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 5 litri 

AIC n° 038944031 (in base 10) 154HS8Z (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 7 litri 

AIC n° 038944043 (in base 10) 154H9C (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 10 litri 

AIC n° 038944056 (in base 10) 154H9S (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 


riduttrice da 14 litri 
AIC n° 038944068 (in base 10) 154HB4 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 20 litri 
AIC n° 038944070 (in base 10) 154HBE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice da 27 litri 
AIC n° 038944082 (in base 10) 154HBL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice da 5 litri 
AIC n° 038944106 (in base 10) 154HCB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 0,5 litri 
AIC n° 038944118 (in base 10) 154HCQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 1 litro 
AIC n° 038944120 (in base 10) 154HCS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 2 litri 
AIC n° 038944132 (in base 10) 154HD4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 3 litri 
AIC n° 038944144 (in base 10) 154HDJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 5 litri 
AIC n° 038944157 (in base 10) 154HDX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 7 litri 
AIC n° 038944169 (in base 10) 154HF°9 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 10 litri 
AIC n° 038944171 (in base 10) 154HFC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 14 litri 
AIC n° 038944183 (in base 10) 154HFR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 20 litri 
AIC n° 038944195 (in base 10) 154HG8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 27 litri 
AIC n° 038944207 (in base 10) 154HGH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 30 litri 
AIC n° 038944219 (in base 10) 154HGV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 33 litri 
AIC n° 038944221 (in base 10) 154HGX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 40 litri 
AIC n° 038944233 (in base 10) 154HHQ® (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 50 litri 
AIC n° 038944245 (in base 10) 154HHP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 3 litri 
AIC n° 038944258 (in base 10) 154H/2 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 5 litri 
AIC n° 038944260 (in base 10) 154HyJ4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 14 litri 
AIC n° 038944272 (in base 10) 154H4J (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038944284 (in base 10) 154HJW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 12 bombole da 50 
litri 
AIC n° 038944296 (in base 10) 154HK8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038944308 (in base 10) 154HKN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole da 16 bombole da 50 
litri 
AIC n° 038944310 (in base 10) 154HKQ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 
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Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 

Acciai Speciali Terni — Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 —- Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossilo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 - Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse,19/a — Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 
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RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA -— Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Via delle Industrie, 17 — Foligno (PG) 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Loc. Santa Sabina Strada Lacugnana, 3/C — Perugia 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 15 litri 
AIC n° 038944322 (in base 10) 154HL2 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 25 litri 
AIC n° 038944334 (in base 10) 154HLG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038944346 (in base 10) 154HLU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 37 litri 
AIC n° 038944359 (in base 10) 154HM7 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 45 litri 
AIC n° 038944361 (in base 10) 154HM9 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 
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Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 

Acciai Speciali Terni — Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Andorra, 13/15 Loc. Camin — 
Padova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossilo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 — Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse,19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


RIVOIRA SpA - Via Sant'Angelo, 39 — Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Via delle Industrie, 17 — Foligno (PG) 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Loc. Santa Sabina Strada Lacugnana, 3/C — Perugia 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 1500 litri 
AIC n° 038944373 (in base 10) 154HMP (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 3000 litri 
AIC n° 038944385 (in base 10) 154HN1 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 5000 litri 
AIC n° 038944397 (in base 10) 154HNF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 10000 litri 
AIC n° 038944409 (in base 10) 154HNT (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 15000 litri 
AIC n° 038944411 (in base 10) 154HNV (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso, 20000 litri 
AIC n° 038944423 (in base 10) 154HP7 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 
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Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 

Acciai Speciali Terni — Viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello -Limito (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1..A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 
IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038944017 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944029 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944031 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038944043 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944056 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944068 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 14 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944070 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 20 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038944082 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice da 27 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944106 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038944118 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944120 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944132 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944144 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038944157 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944169 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944171 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944183 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944195 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944207 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944219 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: AIC n° 038944221 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 33 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944233 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944245 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944258 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944260 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944272 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038944284 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 12 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038944296 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 12 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038944308 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038944310 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 16 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038944322 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 15 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038944334 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 25 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038944346 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 


contenitore criogenico 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 038944359 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038944361 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 45 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038944373 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038944385 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038944397 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038944409 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038944411 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 15000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038944423 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso, 20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 
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DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 
un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15466 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Società Ossigeno Napoli» 


Estratto determinazione n. 2861 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO SOCIETA’ 
OSSIGENO NAPOLI, nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le 
specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della 
presente determinazione: 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 7 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 


TITOLARE AIC: SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.0.N. S.p.A., con sede legale e 
domicilio fiscale in Via Nuova Delle Brecce, 240, 80147 - Napoli (NA) Italia, Codice Fiscale 
00277420634 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 039259015 (in base 10) 15G2VW7 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 039259027 (in base 10) 156G2WM (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 039259039 (in base 10) 15G2WZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039259041 (in base 10) 15G2X1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039259054 (in base 10) 15G2XG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 039259066 (in base 10) 15G2XU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 7 litri 
AIC n° 039259078 (in base 10) 15G2Y6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 14 litri 
AIC n° 039259080 (in base 10) 15G2Y8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 039259092 (in base 10) 15GZ2YN (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.L. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — 81052 Pignataro Maggiore (CS) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Nuova Delle Brecce, 240 — NAPOLI 
Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Tiburtina, 1100 - ROMA 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Trinitapoli, 1- FOGGIA 
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Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via XXIV Maggio, 55 — Monteprandone (AP) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039259104 (in base 10) 15G2Z0 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039259116 (in base 10) 15G2ZD (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.L. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — 81052 Pignataro Maggiore (CS) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Nuova Delle Brecce, 240 —- NAPOLI 
Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Tiburtina, 1100 —- ROMA 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Trinitapoli, 1-— FOGGIA 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via XXIV Maggio, 55 — Monteprandone (AP) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri 
AIC n° 039259128 (in base 10) 15GZ2ZS (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039259130 (in base 10) 15G2ZU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039259142 (in base 10) 15G306 (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039259155 (in base 10) 15G30M (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri 
AIC n° 039259167 (in base 10) 15G30Z (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 039259179 (in base 10) 15G31C (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.L. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — 81052 Pignataro Maggiore (CS) 
Produttori del prodotto finito : 

Produzione: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter S.r.L. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — 81052 Pignataro Maggiore (CS) 
Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Nuova Delle Brecce, 240 — NAPOLI 
Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Tiburtina, 1100 - ROMA 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via Trinitapoli, 1- FOGGIA 

Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A. — Via XXIV Maggio, 55 — Monteprandone (AP) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 
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CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 


Confezione: AIC n° 039259015 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039259027 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039259039 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039259041 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039259054 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 


Confezione: AIC n° 039259066 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039259078 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039259080 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039259092 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039259104 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039259116 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039259128 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 1000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039259130 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 3000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039259142 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 5000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039259155 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039259167 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 15000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039259179 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Serie generale - n. 4 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 
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PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15467 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sol» 


Estratto determinazione n. 2862 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO SOL, nelle seguenti 
forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano 
efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
3 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 9 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 50 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 30000 litri; 
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"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri 


TITOLARE AIC: SOL S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Borgazzi, 27, 20052 
- Monza (MB) Italia, Codice Fiscale 04127270157 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 039132016 (in base 10) 15B6VI (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri 
AIC n° 039132028 (in base 10) 15B6VW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 039132030 (in base 10) 15B6VY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 039132042 (in base 10) 15B6WB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039132055 (in base 10) 15B6WR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 039132067 (in base 10) 15B6X3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039132079 (in base 10) 15B6XH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri 
AIC n° 039132081 (in base 10) 15B6XK (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 039132093 (in base 10) 15B6XX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri 
AIC n° 039132105 (in base 10) 15B6Y9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri 
AIC n° 039132117 (in base 10) 15B6YP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri 
AIC n° 039132129 (in base 10) 15B6Z1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 
AIC n° 039132131 (in base 10) 15B6Z3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039132143 (in base 10) 15B6ZH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 039132156 (in base 10) 15B6ZW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 

AIC n° 039132168 (in base 10) 15B708 (in base 32) 
Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso ' 
acciaio da 50 litri 


AIC n° 039132170 (in base 10) 15B70B (in base 32) 


' pacco bombola da 9 bombole in 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 039132182 (in base 10) 15B70Q (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 039132194 (in base 10) 15B712 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 039132206 (in base 10) 15B71G (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 
AIC n° 039132295 (in base 10) 15B747 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039132307 (in base 10) 15B74M (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 039132319 (in base 10) 15B742Z (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sol SpA — Viale del Lavoro, 12 — 37036 — San Martino Buon Albergo (VR) 

Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 — Mantova 

Sol SpA — Via Savona, 100 — 12100 — Cuneo 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 — Sarroch (CA) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

VIVISOL NAPOLI Srl — Zona Industriale ASI — Marcianise (CE) 

VIVISOL SILARUS Srl — Via Brodolini, Zona Industriale — Battipaglia (SA) 

VIVISOL Srl — Via Manin, 153 — Sesto San Giovanni (MI) 

I.C.O0.A. Srl Industria Calabrese Ossigeno ed Acetilene — Zona Industriale (Loc. Porto 
Salvo) — Vibo Valentia 

SOL SPA - 44 Strada z.i. Macchiareddu — Assemini (CA) 

SOL SPA - Via Carducci, 29 — Beinasco (TO) 

SOL SPA - Via Castel d’Ario, 1 — Bigarello (MN) 

SOL SPA - Via XVI Strada s.n. z.i. — Catania 

SOL SPA - Via Acquaviva, 4; Via Oldoini, 3 —- Cremona 

SOL SPA - Via Savona, 100 — Cuneo 

SOL SPA - Via Geirato, 156 — Genova 

SOL SPA - Via dei Ciclamini, 19 —- Modugno (BA) 

SOL SPA - Via Belgio, 16 — Padova 

SOL SPA - Viale Certosa, 10 — Pavia 

SOL SPA - Via Nugolaio, 4 — Pisa 

SOL SPA - Via Laurentina km 26,600 — Pomezia (RM) 

SOL SPA - Via Poli, 2/A — Zola Predosa (BO) 

SOL SPA - Via Vanoni, 5 — Ancona 

SOL SPA —- Zona Interconsortile ASI — Marcianise (CE) 

CECCHET ALBINO OFFICINA DI GEOM. MARIO BONOMI- Via Reverberi, 24 — Brescia 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri 
AIC n° 039132218 (in base 10) 15B71U (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 039132220 (in base 10) 15B71W (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039132232 (in base 10) 15B728 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039132244 (in base 10) 15B72N (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039132257 (in base 10) 15B731 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri 
AIC n° 039132269 (in base 10) 15B73F (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 039132271 (in base 10) 15B73H (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 30000 litri 
AIC n° 039132283 (in base 10) 15B73V (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sol SpA — Viale del Lavoro, 12 — 37036 — San Martino Buon Albergo (VR) 

Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 — Mantova 

Sol SpA — Via Savona, 100 — 12100 — Cuneo 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 — Sarroch (CA) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 
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Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino(LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sol SpA — Viale del Lavoro, 12 — 37036 — San Martino Buon Albergo (VR) 

Sol SpA —- Via Taliercio, 14 — 46100 — Mantova 

Sol SpA —- Via Savona, 100 — 12100 — Cuneo 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 — Sarroch (CA) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 
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INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 


Confezione: AIC n° 039132016 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039132028 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039132030 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039132042 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039132055 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039132067 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 
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Confezione: AIC n° 039132079 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132081 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132093 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132105 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132117 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132129 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039132131 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039132143 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039132156 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039132168 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039132170 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 9 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039132182 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039132194 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 039132206 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 20 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132218 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132220 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


7-1-2010 


Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Confezione: AIC n° 039132232 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132244 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132257 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132269 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 15000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132271 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039132283 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 30000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Serie generale - n. 4 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 
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Confezione: AIC n° 039132295 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039132307 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039132319 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 
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SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15468 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Ter.Gas» 


Estratto determinazione n. 2863 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO TER.GAS, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 


TITOLARE AIC: TER.GAS S.A.S. DI TARDI FILOMENA E C. con sede legale e domicilio 
fiscale in Via Gaudello, 1, 80011 - Acerra (NA) Italia, Codice Fiscale 06251470636 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 038963017 (in base 10) 1551U9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 
AIC n° 038963029 (in base 10) 1551UP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 038963031 (in base 10) 1551UR (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 038963043 (in base 10) 1551V3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 038963056 (in base 10) 1551VJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 7 litri 
AIC n° 038963068 (in base 10) 1551VW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 14 litri 
AIC n° 038963070 (in base 10) 1551VY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 27 litri 
AIC n° 038963082 (in base 10) 1551WPB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 40 litri 
AIC n° 038963094 (in base 10) 1551WQ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050 Carlino 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

TER.GAS sas di Tardi F. e C. — Via Gaudello, 1 — Acerra (NA) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038963106 (in base 10) 1551X2 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050 Carlino 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

TER.GAS sas di Tardi F. e C. — Via Gaudello, 1 — Acerra (NA) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038963017 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038963029 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038963031 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038963043 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038963056 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038963068 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038963070 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038963082 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038963094 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038963106 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
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diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15469 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Vivisob» 


Estratto determinazione n. 2864 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO VIVISOL, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 20 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 28 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 30 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 45 litri 


TITOLARE AIC: VIVISOL S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Borgazzi, 27, 
20052 - MONZA (MB) Italia, Codice Fiscale 05903120631 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri 
AIC n° 039058019 (in base 10) 157YM83 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 20 litri 
AIC n° 039058021 (in base 10) 157YM® (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 28 litri 
AIC n° 039058033 (in base 10) 157YMK (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 30 litri 
AIC n° 039058045 (in base 10) 157YMX (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri 
AIC n° 039058058 (in base 10) 157YNB (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 40 litri 
AIC n° 039058060 (in base 10) 157YND (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 45 litri 
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AIC n° 039058072 (in base 10) 157YNS (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. 195, km 17,200 — 09018 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 - Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol S.p.A. — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol S.p.A. — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sol S.p.A. — Viale del Lavoro, 12 — 37036 — San Martino Buon Albergo (VR) 

Sol S.p.A. — Via Taliercio, 14 — 46100 — Mantova 

Sol S.p.A. — Via Savona, 100 — 12100 — Cuneo 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

I.C.O.A. Srl Industria Calabrese Ossigeno ed Acetilene — Zona Industriale (Loc. Porto 
Salvo) — Vibo Valentia 

SOL S.p.A. — 44 Strada z.i. Macchiareddu — Assemini (CA) 

SOL S.p.A. — Via Carducci, 29 — Beinasco (TO) 

SOL S.p.A. — Via Castel d’Ario, 1 — Bigarello (MN) 

SOL S.p.A. — Via XVI Strada s.n. z.i. — Catania 

SOL S.p.A. — Via Acquaviva, 4; Via Oldoini, 3 — Cremona 

SOL S.p.A. — Via Savona, 100 — Cuneo 

SOL S.p.A. — Via Geirato, 156 — Genova 

SOL S.p.A. — Via dei Ciclamini, 19 — Modugno (BA) 
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SOL S.p.A. — Via Belgio, 16 — Padova 

SOL S.p.A. — Viale Certosa, 10 — Pavia 

SOL S.p.A. — Via Nugolaio, 4 — Pisa 

SOL S.p.A. — Via Laurentina km 26,600 — Pomezia (RM) 

SOL S.p.A. — Via Poli, 2/A — Zola Predosa (BO) 

VIVISOL NAPOLI S.r.L. — Zona Industriale ASI — Marcianise (CE) 

VIVISOL SILARUS S.r.L. — Via Brodolini, Zona Industriale — Battipaglia (SA) 
VIVISOL S.r.L. — Via de Spuches, 39 — Carini (PA) 

VIVISOL S.r.L. — Via Baiona, 154 — Ravenna 

VIVISOL S.r.L. — Via Aquileia - Romans d'Isonzo (GO) 

VIVISOL S.r.L. — Via Novello - Jesi (AN) 

VIVISOL S.r.L. — Via Manin, 153 — Sesto San Giovanni (MI) 

VIVISOL UMBRIA S.r.L. — Via Selvette, 1/A3, Loc. Pieve Pagliaccia — Perugia 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 
Confezione: AIC n° 039058019 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039058021 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039058033 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 28 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 


contenitore criogenico 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039058045 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039058058 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039058060 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 40 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039058072 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 45 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 


contenitore criogenico 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15470 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Voxisud» 


Estratto determinazione n. 2865 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO VOXISUD, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 7 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 6000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri 


TITOLARE AIC: VOXISUD S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Arpino 24, 
03036 - Isola Del Liri (FR) Italia, Codice Fiscale 02509660607 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 039160015 (in base 10) 15C26H (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039160027 (in base 10) 15C26V (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 039160039 (in base 10) 15C277 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039160041 (in base 10) 15C279 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri 
AIC n° 039160054 (in base 10) 15C27Q (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 039160066 (in base 10) 15C282 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri 
AIC n° 039160078 (in base 10) 15C28G (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 5 litri 
AIC n° 039160080 (in base 10) 15C28J (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 7 litri 
AIC n° 039160092 (in base 10) 15C28W (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 10 litri 
AIC n° 039160104 (in base 10) 15C298 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 14 litri 
AIC n° 039160116 (in base 10) 15C29N (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 27 litri 


AIC n° 039160128 (in base 10) 15C2BO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 039160130 (in base 10) 15C2B2 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 
litri 
AIC n° 039160142 (in base 10) 15C2BG (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Voxisud srl — Via Arpino, 6 — 03036 Isola del Liri (FR) 


Confezione: "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039160155 (in base 10) 15C2BV (in base 32) 


Confezione: "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039160167 (in base 10) 15C2C7 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Voxisud srl — Via Arpino, 6 — 03036 Isola del Liri (FR) 


Confezione: "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 6000 litri 
AIC n° 039160179 (in base 10) 15C2CM (in base 32) 


Confezione: "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri 
AIC n° 039160181 (in base 10) 15C2CP (in base 32) 
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Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Voxisud srl — Via Arpino, 6 — 03036 Isola del Liri (FR) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039160015 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160027 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160039 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160041 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039160054 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160066 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160078 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039160080 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039160092 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039160104 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039160116 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039160128 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039160130 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039160142 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 039160155 - "gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039160167 - "gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039160179 - "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso 
da 6000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039160181 - "gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso 
da 10.000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
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diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15471 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Ossigas» 


Estratto determinazione n. 2866 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO OSSIGAS, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale on/off, 7 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale on/off, 14 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale on/off, 27 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale on/off, 40 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale on/off, 50 
litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con 
valvola normale on/off, 50 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
0,5 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 0,5 litri; 
"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 1 litro; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 1 
litro; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 2 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 2 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 3 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 3 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 5 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 5 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 
litri; 
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"150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola normale, 10 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 30 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1698 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 5000 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio con 
valvola normale on/off, 40 litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola normale, 7 litri 


TITOLARE AIC: OSSIGAS S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via 
Circumvallazione Esterna, 33, 80017 - Melito Di Napoli (NA) Italia, Codice Fiscale 
05543920630 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
noormale on/off, 7 litri 
AIC n° 038908012 (in base 10) 153D3D (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 7 litri 
AIC n° 038908024 (in base 10) 153D8S (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale on/off, 14 litri 
AIC n° 038908036 (in base 10) 153D44 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 14 litri 
AIC n° 038908048 (in base 10) 153D4J (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale on/off, 27 litri 
AIC n° 038908051 (in base 10) 153D4M (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale on/off, 40 litri 
AIC n° 038908063 (in base 10) 153DAZ (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale on/off, 50 litri 
AIC n° 038908075 (in base 10) 153D5C (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola normale on/off, 50 litri 
AIC n° 038908087 (in base 10) 153D5R (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 0,5 litri 
AIC n° 038908099 (in base 10) 153D63 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 0,5 litri 
AIC n° 038908101 (in base 10) 153D65 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 1 litro 
AIC n° 038908113 (in base 10) 153DEK (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 1 litro 
AIC n° 038908125 (in base 10) 153D6X (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 2 litri 
AIC n° 038908137 (in base 10) 153D79 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 2 litri 
AIC n° 038908149 (in base 10) 153D7P (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 3 litri 
AIC n° 038908152 (in base 10) 153D7S (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 3 litri 
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AIC n° 038908164 (in base 10) 153D84 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 5 litri 
AIC n° 038908176 (in base 10) 153D8J (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 5 litri 
AIC n° 038908188 (in base 10) 153D8W (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 7 litri 
AIC n° 038908190 (in base 10) 153D8Y (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
normale, 10 litri 
AIC n° 038908202 (in base 10) 153D9B (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola normale on/off, 40 litri 
AIC n° 038908253 (in base 10) 153DBX (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
normale, 7 litri 
AIC n° 038908265 (in base 10) 153DC® (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Oxyplus srl - Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
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1.B.O. srl — Via Pontina Vecchia, km 32,400 — Pomezia (RM) 
Ossigas srl — Via Circumvallazione Esterna — 80017 Melito di Napoli (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 30 litri 
AIC n° 038908214 (in base 10) 153D9Q (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Oxyplus srl — Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
1.B.O. srl — Via Pontina Vecchia, km 32,400 — Pomezia (RM) 

Ossigas srl — Via Circumvallazione Esterna — 80017 Melito di Napoli (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1698 litri 
AIC n° 038908226 (in base 10) 153DB2 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3000 litri 
AIC n° 038908238 (in base 10) 153DBG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 5000 litri 
AIC n° 038908240 (in base 10) 153DBJI (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 
Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 

Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 

Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038908012 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale on/off, 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908024 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908036 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale on/off, 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038908048 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908051 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale on/off, 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908063 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale on/off, 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908075 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale on/off, 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038908087 - " 200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola normale on/off, 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908099 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038908101 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908113 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908125 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908137 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908149 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038908152 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908164 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908176 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908188 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908190 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908202 - " 150 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
acciaio con valvola normale, 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038908214 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038908226 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 1698 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038908238 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038908240 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038908253 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola normale on/off, 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038908265 - " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola normale, 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15472 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Oxo» 


Estratto determinazione n. 2867 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OXO, nelle seguenti forme e 
confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci 
alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 30 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 15 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice integrata da 7,5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 


TITOLARE AIC: EURO OSSIGENO S.A.S. DI MORLANDO FRANCESCO & F.LLO, con 
sede legale e domicilio fiscale in Via Delle Capinere, 26, 80029 - Sant'Antimo (NA) Italia, 
Codice Fiscale 03744461215 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 038960011 (in base 10) 154YWC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 30 litri 
AIC n° 038960023 (in base 10) 154YWR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 15 litri 
AIC n° 038960035 (in base 10) 154YX3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con valvola riduttrice 
integrata da 7,5 litri 
AIC n° 038960047 (in base 10) 154YXH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038960050 (in base 10) 154YXL (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 
litri 
AIC n° 038960062 (in base 10) 154YXY (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Euro Ossigeno S.A.S. Di Morlando Francesco & F.Llo - Via Delle Capinere, 26 — 
SANT'ANTIMO (NA) 

Criogas srl —- Via Montagna Spaccata, 35 , Loc. San Martino — Pozzuoli (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038960074 (in base 10) 154YYB (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Euro Ossigeno S.A.S. Di Morlando Francesco & F.Llo - Via Delle Capinere, 26 — 
SANT'ANTIMO (NA) 

Criogas srl — Via Montagna Spaccata, 35 , Loc. San Martino — Pozzuoli (NA) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 
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CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038960011 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038960023 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038960035 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 15 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038960047 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola con 
valvola riduttrice integrata da 7,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038960050 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038960062 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038960074 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15473 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Sanoxygen» 


Estratto determinazione n. 2868 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:SANOXYGEN, nelle seguenti 
forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano 
efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri; 

"215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26.500 litri 


TITOLARE AIC: LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO, con sede legale e domicilio fiscale 
in Via Don B. Raino', 25, 73024 - Maglie (LE) Italia, Codice Fiscale LOCNTN42B26E815M 


Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039109018 (in base 10) 159JDU (in base 32) 


Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri 
AIC n° 039109020 (in base 10) 1594DW (in base 32) 


Confezione: "215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039109032 (in base 10) 159JF8 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 
Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 
Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

La Sanitaria di Leucci Antonio — Via Don B. Rainò, 25 — Maglie (LE) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26.500 litri 
AIC n° 039109044 (in base 10) 159UFN (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 
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Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 
Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi): 

La Sanitaria di Leucci Antonio — Via Don B. Rainò, 25 — Maglie (LE) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039109018 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039109020 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039109032 - "215 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri; - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039109044 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 26.500 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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PREZZO EX FACTORY 


Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15474 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medigas Italia» 


Estratto determinazione n. 2869 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO MEDIGAS ITALIA, 
nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 15 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10,7 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 


TITOLARE AIC: MEDIGAS ITALIA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via 
Edison, 6, 20090 - Assago (MI) Italia, Codice Fiscale 02466440167 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039019017 (in base 10) 156549 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 15 litri 
AIC n° 039019029 (in base 10) 156SJP (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 
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Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.lI. Aussa 
Corno — Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S...A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossillo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 - Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse,19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA —- Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'angelo, 39 — San Salvo (CH) 


RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 
RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 
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STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10,7 litri 
AIC n° 039019031 (in base 10) 156SJR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039019043 (in base 10) 156SK83 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039019056 (in base 10) 156SKJ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.I. Aussa 
Corno — Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via Andorra, 13/15 Loc. Camin — 
Padova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 


(MS) 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossillo — 
Macomer (NU) 


Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 - Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl - Via Case Rosse,19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA - Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl- Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 
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Confezione: AIC n° 039019017 - " 200 bar, gas medicinale compresso" bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039019029 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 15 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039019031 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 10,7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039019043 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A(PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039019056 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


contenitore criogenico 


Classe di rimborsabilità: 

A(PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15475 


7-1-2010 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sico» 


Estratto determinazione n. 2870 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO SICO, nelle seguenti 
forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano 
efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro; 


"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
da 1 litro; 
"200 bar gas 
da 2 litri; 
"200 bar gas 
da 3 litri; 
"200 bar gas 
da 5 litri; 
"200 bar gas 
da 14 litri; 
"200 bar gas 
da 20 litri; 
"200 bar gas 
da 5 litri; 
"200 bar gas 
da 10 litri; 
"200 bar gas 
"200 bar gas 
"200 bar gas 


medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 28 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 
medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri; 


medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 


medicinale compresso " pacchi bombole da 16 bombole in acciaio da 40 litri; 
medicinale compresso " pacchi bombole da 12 bombole in acciaio da 50 litri; 
medicinale compresso " pacchi bombole da 20 bombole in acciaio da 50 litri; 


"gas medicinale criogenico " contenitore mobile da 31 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1500 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 3000 litri; 
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"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 5000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 20000 litri 


TITOLARE AIC: Società SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A., con 
sede legale e domicilio fiscale in Via Giuseppe Parini, 9, 20121 - Milano (MI) Italia, Codice 
Fiscale 00807970157 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 039134010 (in base 10) 15B8TU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri 
AIC n° 039134022 (in base 10) 15B80U6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 039134034 (in base 10) 15B8UL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 039134046 (in base 10) 15B8UY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039134059 (in base 10) 15B8VC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 039134061 (in base 10) 15B8VF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039134073 (in base 10) 15B8VT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 28 litri 
AIC n° 039134085 (in base 10) 15B8WS5 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 039134097 (in base 10) 15B8WK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri 
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AIC n° 039134109 (in base 10) 15B8WX (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 039134111 (in base 10) 15B8WZ (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 2 litri 


AIC n° 039134123 (in base 10) 15B8XC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 


AIC n° 039134135 (in base 10) 15B8XR (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039134147 (in base 10) 15B8Y3 (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 039134150 (in base 10) 15B8Y6 (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 20 litri 
AIC n° 039134162 (in base 10) 15B8YL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039134174 (in base 10) 15B8YY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 


AIC n° 039134186 (in base 10) 15BS8ZB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole da 16 bombole in 
acciaio da 40 litri 
AIC n° 039134198 (in base 10) 15BSZQ (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole da 12 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 039134200 (in base 10) 15B8ZS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole da 20 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 039134212 (in base 10) 15B904 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Tirella Ossigeno — Via Masserie, 1 — Monocalzati (AV) 

Società Ossigeno Italia srl - Località Castello - Rocca Massima (LT) 

Eurogas srl — Via Pradazzo, 22 — Castelleone (CR) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Moncalieri, 30 — Villa Stellone (TO) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Morandi, 10 — Saronno (VA) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Mercanti,48 Zona Industriale — 
Montichiari (BS) 
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SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Martiri d’Ungheria,21 — 
Camposampietro (PD) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Zona Industriale — Contrada Argentieri — 
Bari 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore mobile da 31 litri 
AIC n° 039134224 (in base 10) 15B90J (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Tirella Ossigeno — Via Masserie, 1 — Monocalzati (AV) 

Società Ossigeno Italia srl - Località Castello - Rocca Massima (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Moncalieri, 30 — Villa Stellone (TO) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Morandi, 10 — Saronno (VA) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Mercanti,48 Zona Industriale — 
Montichiari (BS) 
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SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Martiri d’Ungheria,21 — 
Camposampietro (PD) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Zona Industriale — Contrada Argentieri — 
Bari 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1000 litri 
AIC n° 039134236 (in base 10) 15B90W (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1500 litri 
AIC n° 039134248 (in base 10) 15B918 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 3000 litri 
AIC n° 039134251 (in base 10) 15B91C (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 5000 litri 
AIC n° 039134263 (in base 10) 15B91R (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 10000 litri 
AIC n° 039134275 (in base 10) 15B923 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 20000 litri 
AIC n° 039134287 (in base 10) 15B92H (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 
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Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 Piombino (LI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 Pioltello (MI) 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 Osio 
Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno —-33050 Carlino (UD) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 Caponago 
(MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 Cesano 
Maderno (MI) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039134010 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039134022 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134034 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134046 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134059 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134061 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134073 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039134085 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 28 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 
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Confezione: AIC n° 039134097 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039134109 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039134111 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134123 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134135 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134147 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134150 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134162 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039134174 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134186 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134198 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole 
da 16 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039134200 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole 
da 12 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039134212 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacchi bombole 
da 20 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 039134224 - " gas medicinale criogenico " contenitore mobile da 31 
litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039134236 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039134248 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 1500 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039134251 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 3000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039134263 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 5000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039134275 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 
10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039134287 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso da 
20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15476 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Ibo» 


Estratto determinazione n. 2871 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO IBO, nelle seguenti 
forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano 
efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 0,5 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 27 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso" pacco bombole da 16 bombole in acciaio con valvola 
vi da 40 litri 


TITOLARE AIC: INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.r.L., con sede legale e domicilio 
fiscale in Via Vergnano, 9, 25125 - Brescia (BS) Italia, Codice Fiscale 00495520173 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 
AIC n° 039103015 (in base 10) 159BK7 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 
AIC n° 039103027 (in base 10) 159BKM (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 
Principio Attivo: Ossigeno 
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Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039103039 (in base 10) 159BKZ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri 
AIC n° 039103041 (in base 10) 159BL1 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

1.B.O. srl — Via Vergnano, 9 — Brescia 

1.B.O. srl — Via Pontina Vecchia, km 32,400 — Pomezia (RM) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 0,5 litri 
AIC n° 039103054 (in base 10) 159BLG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 2 litri 
AIC n° 039103066 (in base 10) 159BLU (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 3 litri 
AIC n° 039103078 (in base 10) 159BME (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 5 litri 
AIC n° 039103080 (in base 10) 159BM8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 7 litri 
AIC n° 039103092 (in base 10) 159BMN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 
10 litri 
AIC n° 039103104 (in base 10) 159BNO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 14 litri 
AIC n° 039103116 (in base 10) 159BND (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 039103128 (in base 10) 159BNS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 
27 litri 
AIC n° 039103130 (in base 10) 159BNU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 
40 litri 
AIC n° 039103142 (in base 10) 159BPE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 
50 litri 
AIC n° 039103155 (in base 10) 159BPM (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso" pacco bombole da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 039103167 (in base 10) 159BPZ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Nuova Oter S.r.l. — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia Latina (LT) 
SIAD S.p.A. — S.S. 525 del Brembo 1 — 24040 Osio Sopra (BG) 

SICO S.p.A. — Via Marconato snc — 20031 Cesano Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

I.B.O. srl — Via Vergnano, 9 — Brescia 

1.B.O. srl — Via Pontina Vecchia, km 32,400 — Pomezia (RM) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039103015 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1500- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039103027 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 5000- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039103039 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103041 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103054 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039103066 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103078 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103080 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103092 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103104 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola vi da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039103116 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola riduttrice vr da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039103128 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola vi da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039103130 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola vi da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039103142 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola vi da 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039103155 - " 200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio 
con valvola vi da 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039103167 - " 200 bar gas medicinale compresso" pacco bombole da 
16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 
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DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 
un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15477 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Euroxan» 


Estratto determinazione n. 2872 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO EUROXAN, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1900 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3300 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile in acciaio da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile in acciaio da 38 litri 


TITOLARE AIC: EUROXAN S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pier Luigi 
Nervi - Torre 4 - Latina Fiori, 04100 - Latina (LT) Italia, Codice Fiscale 01786210599 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
5 litri 
AIC n° 039022013 (in base 10) 156VFX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 
litri 
AIC n° 039022025 (in base 10) 156VG9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
14 litri 
AIC n° 039022037 (in base 10) 156VGP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 039022049 (in base 10) 156VH1 (in base 32) 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
40 litri 
AIC n° 039022052 (in base 10) 156VH4 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 
Linde Gas Italia srl —- Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Criosalento srl - Zona industriale —- 73100 Lecce 

Euroxan srl — S.S. Pontina km 77 — 04010 Borgo S. Michele (LT) 
Otersan srl — Via Alta Furia 82/H — 12016 Peveragno (CN) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1900 litri 
AIC n° 039022064 (in base 10) 156VHI/ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3300 litri 
AIC n° 039022076 (in base 10) 156VHW (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039022088 (in base 10) 156V4J8 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl —- Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile in acciaio da 31 
litri 

AIC n° 039022090 (in base 10) 156V4JB (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile in acciaio da 38 
litri 
AIC n° 039022102 (in base 10) 156VJQ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 
Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Criosalento srl - Zona industriale —- 73100 Lecce 

Criosalento srl —- Zona industriale — S.S. 17 — 67035 Pratola Peligna (AQ) 
Euroxan srl — S.S. Pontina km 77 — 04010 Borgo S. Michele (LT) 
Otersan srl — Via Alta Furia 82/H — 12016 Peveragno (CN) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 
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Confezione: AIC n° 039022013 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 5 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039022025 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 5 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039022037 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 14 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039022049 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 14 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039022052 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039022064 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1900 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039022076 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 3300 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039022088 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 10000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039022090 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile in acciaio da 31 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039022102 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile in acciaio da 88 litri-RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
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diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15478 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Domolife» 


Estratto determinazione n. 2873 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO DOMOLIFE, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 30 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 10,7 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 25 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 37 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 45 litri 


TITOLARE AIC: DOMOLIFE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Aterno, 56, 
65128 - Pescara (PE) Italia, Codice Fiscale 00438170680 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 038962015 (in base 10) 1550UZ (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 038962027 (in base 10) 1550VC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 038962039 (in base 10) 1550VR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 20 litri 
AIC n° 038962041 (in base 10) 1550VT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri 
AIC n° 038962054 (in base 10) 1550WE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 038962066 (in base 10) 1550WL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 038962078 (in base 10) 1550WY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 038962080 (in base 10) 1550XO0 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 038962092 (in base 10) 1550XD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri 
AIC n° 038962104 (in base 10) 1550XS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri 
AIC n° 038962116 (in base 10) 1550Y4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 30 litri 
AIC n° 038962128 (in base 10) 1550Y (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
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AIC n° 038962130 (in base 10) 1550YL (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 40 
litri 

AIC n° 038962142 (in base 10) 1550YY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 50 
litri 
AIC n° 038962155 (in base 10) 1550ZC (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossllo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 — Roma 
D'’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 — Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse,19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 — Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 

RIVOIRA SpA — Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA —- Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 10,7 litri 
AIC n° 038962167 (in base 10) 1550ZR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 25 litri 
AIC n° 038962179 (in base 10) 155103 (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038962181 (in base 10) 155105 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 37 litri 
AIC n° 0389621983 (in base 10) 15510K (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 45 litri 
AIC n° 038962205 (in base 10) 15510X (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I..A.D." SpA — Via Andorra, 13/15 Loc. Camin — 
Padova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I..A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossilo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 — Roma 
D'’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 — Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse, 19/a — Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 — Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA —- Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 
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Confezione: AIC n° 038962015 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038962027 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038962039 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038962041 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A(PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038962054 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 0,5 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962066 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962078 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962080 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962092 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962104 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038962116 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 
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Confezione: AIC n° 038962128 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038962130 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038962142 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038962155 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038962167 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 10,7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038962179 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 25 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 
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Confezione: AIC n° 038962181 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038962193 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038962205 - " gas medicinale criogenico 
mobile, 45 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 
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SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15479 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Magaldi Life» 


Estratto determinazione n. 2874 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO MAGALDI LIFE, 
nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 1 litro; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 25 bombole da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 


TITOLARE AIC: MAGALDI LIFE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Case 
Rosse, 19/A, 84131 - Salerno (SA) Italia, Codice Fiscale 02637700655 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 038961013 (in base 10) 154ZVP (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 
AIC n° 038961025 (in base 10) 154ZW1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 038961037 (in base 10) 154ZWF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 038961049 (in base 10) 154ZWT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 038961052 (in base 10) 154ZWW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 27 litri 


AIC n° 038961064 (in base 10) 154ZX8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 1 litro 
AIC n° 038961076 (in base 10) 154ZXN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 2 litri 
AIC n° 038961088 (in base 10) 154ZY0 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 5 litri 
AIC n° 038961090 (in base 10) 154ZY2 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 7 litri 
AIC n° 038961102 (in base 10) 154ZYG (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 10 litri 
AIC n° 038961114 (in base 10) 154ZYU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 14 litri 
AIC n° 038961126 (in base 10) 154ZZ6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 27 litri 
AIC n° 038961138 (in base 10) 154ZZL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 40 litri 
AIC n° 038961140 (in base 10) 154ZZN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038961153 (in base 10) 155001 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 25 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038961165 (in base 10) 15500F (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 
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Sol SpA- Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Fuorni (SA) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 —- Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossilo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 — Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse, 19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA -— Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile, 31 litri 

AIC n° 038961177 (in base 10) 15500T (in base 32) 

Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Sol SpA- Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Fuorni (SA) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 
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Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossilo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 —- Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 - Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse, 19/a —Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 - Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA — Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39 — San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038961013 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038961025 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 038961037 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038961049 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038961052 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038961064 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038961076 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961088 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961090 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961102 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961114 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961126 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038961138 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038961140 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038961153 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038961165 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 25 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038961177 - " gas medicinale criogenico " 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 
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PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15480 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Gas Tecnici Foligno» 


Estratto determinazione n. 2875 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO GAS TECNICI 
FOLIGNO, nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di 
seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione: 

"150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
3 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
20 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 
30 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 1 litro; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 20 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 30 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"300 bar gas medicinale compresso " pacco bombole da 20 bombole da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 18 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 285 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 30 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 37 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 45 litri 


TITOLARE AIC: GAS TECNICI FOLIGNO S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via 
Delle Industrie, 17, 06034 - Foligno - (PG) Italia, Codice Fiscale 01558550545 
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Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 039106012 (in base 10) 159FGW (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 


AIC n° 039106024 (in base 10) 159FH8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 


AIC n° 039106036 (in base 10) 159FHN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 


AIC n° 039106048 (in base 10) 159FJ0 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 


AIC n° 039106051 (in base 10) 159FJ3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 20 litri 
AIC n° 039106063 (in base 10) 159FUH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 30 litri 


AIC n° 039106075 (in base 10) 159FJV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 1 litro 
AIC n° 039106087 (in base 10) 159FK7 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 5 litri 
AIC n° 039106099 (in base 10) 159FKM (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 7 litri 
AIC n° 039106101 (in base 10) 159FKP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 14 litri 
AIC n° 039106113 (in base 10) 159FL1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 20 litri 
AIC n° 039106125 (in base 10) 159FLF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 30 litri 
AIC n° 039106137 (in base 10) 159FLT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 40 litri 
AIC n° 039106149 (in base 10) 159FMS (in base 32) 


Confezione: " 300 bar gas medicinale compresso " pacco bombole da 20 bombole da 50 
litri 
AIC n° 039106152 (in base 10) 159FM8 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Via delle Industrie, 17 — Foligno (PG); 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Loc. Santa Sabina Strada Lacugnana, 3/C — Perugia; 
RIVOIRA SpA - Via Adda, 6 — Terni 
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Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 18 litri 
AIC n° 039106164 (in base 10) 159FMN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 28 litri 
AIC n° 039106176 (in base 10) 159FNO (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 30 litri 
AIC n° 039106188 (in base 10) 159FND (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 37 litri 
AIC n° 039106190 (in base 10) 159FNG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 40 litri 
AIC n° 039106202 (in base 10) 159FNU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 45 litri 
AIC n° 039106214 (in base 10) 159FP6 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Via delle Industrie, 17 — Foligno (PG); 

GAS TECNICI FOLIGNO srl — Loc. Santa Sabina Strada Lacugnana, 3/C — Perugia; 
RIVOIRA SpA - Via Adda, 6 — Terni 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 
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CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039106012 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106024 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106036 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106048 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106051 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106063 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106075 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106087 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039106099 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106101 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106113 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106125 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106137 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106149 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106152 - " 300 bar gas medicinale compresso " pacco bombole 
da 20 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 039106164 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 18 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039106176 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 25 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106188 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106190 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106202 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 40 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039106214 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile da 45 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 
un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15481 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Linde Medicale» 


Estratto determinazione n. 2876 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO LINDE MEDICALE, 
nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 1 litro; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 10 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 20 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice integrata 
da 27 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 30 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 40 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri; " gas medicinale 
criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 836 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 1000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri; 

" gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 10 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 14 litri; 
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"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 20 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 27 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice da 30 litri 


TITOLARE AIC: LINDE MEDICALE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Guido 
Rossa, 3, 20010 - Arluno (MI) Italia, Codice Fiscale 04411460639 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso 
erogatrice da 1 litro 
AIC n° 039133018 (in base 10) 15B7UU (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
integrata da 2 litri 


AIC n° 039133020 (in base 10) 15B7UW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
integrata da 3 litri 


AIC n° 039133032 (in base 10) 15B7V8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
integrata da 5 litri 


AIC n° 039133044 (in base 10) 15B7VN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
integrata da 7 litri 


AIC n° 039133057 (in base 10) 15B7W1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
integrata da 10 litri 


AIC n° 039133069 (in base 10) 15B7WF (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso 
integrata da 14 litri 
AIC n° 039133071 (in base 10) 15B7WH (in base 32) 
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n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
integrata da 20 litri 


AIC n° 039133083 (in base 10) 15B7WV (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
erogatrice integrata da 27 litri 


AIC n° 039133095 (in base 10) 15B7X7 (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
integrata da 30 litri 


AIC n° 039133107 (in base 10) 15B7XM (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
erogatrice da 40 litri 

AIC n° 039133119 (in base 10) 15B7XZ (in base 32) 
Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " 
acciaio con valvola erogatrice da 50 litri 


AIC n° 039133121 (in base 10) 15B7Y1 (in base 32) 


pacco bombola da 12 bombola in 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
erogatrice da 2 litri 


AIC n° 039133259 (in base 10) 15B82C (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
erogatrice da 3 litri 


AIC n° 039133261 (in base 10) 15B82F (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola 
erogatrice da 5 litri 


AIC n° 039133273 (in base 10) 15B82T (in base 32) 


n acciaio con valvola 


bombola 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso 
erogatrice da 7 litri 
AIC n° 039133285 (in base 10) 15B835 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 10 litri 
AIC n° 039133297 (in base 10) 15B83K (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 14 litri 
AIC n° 039133309 (in base 10) 15B83X (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 20 litri 
AIC n° 039133311 (in base 10) 15B83Z (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 27 litri 
AIC n° 039133323 (in base 10) 15B84C (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
erogatrice da 30 litri 


AIC n° 039133335 (in base 10) 15BS84R (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 —- Pioltello- Limito (MI) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia — viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Linde Gas Italia Srl — Via dell'Agricoltura 4 - ZAI EST — 37047 San Bonifacio (VR) 
Linde Gas Italia Srl - Via Danubio, snc — 65016 Montesilvano (PE) 

Linde Gas Italia Srl - Via Pio Semeghini, 38 — 00155 Roma (RM) 

Linde Gas Italia Srl - Via Guido Rossa, 3 — 20010 Arluno (MI) 

Linde Medicale Srl — Via delle Azalee, 2 - 70026 Modugno (BA) 

Linde Medicale Srl — Via Cretarola, 19 — 63019 Sant'Elpidio a Mare (AP) 

Linde Medicale Srl — Via Prov. Pianura Loc. S. Martino, 11 — 80078 Pozzuoli (NA) 
Sol SpA — Via XVI Strada S.N.Z.1. — 95100 Catania 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri 
AIC n° 039133133 (in base 10) 15B7YF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri 
AIC n° 039133145 (in base 10) 15B7YT (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039133158 (in base 10) 15B7Z6 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 36 litri 
AIC n° 039133160 (in base 10) 15B7Z8 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039133172 (in base 10) 15B7ZN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 1000 litri 
AIC n° 039133184 (in base 10) 15B800 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 
Principio Attivo: Ossigeno 
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Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 —- Pioltello- Limito (MI) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl —- Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia — viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Linde Gas Italia Srl — Via dell'Agricoltura 4 - ZAI EST — 37047 San Bonifacio (VR) 

Linde Gas Italia Srl - Via Danubio, snc — 65016 Montesilvano (PE) 

Linde Gas Italia Srl — Via Pio Semeghini, 38 — 00155 Roma (RM) 

Linde Gas Italia Srl - Via Guido Rossa, 3 — 20010 Arluno (MI) 

Linde Gas Italia Srl — Via Turati, 18/A — 40010 Sala Bolognese (BO) 

Linde Medicale Srl — Via delle Azalee, 2 - 70026 Modugno (BA) 

Linde Medicale Srl — Via Cretarola, 19 — 63019 Sant'Elpidio a Mare (AP) 

Linde Medicale Srl — Via Prov. Pianura Loc. S. Martino, 11 — 80078 Pozzuoli (NA) 

Linde Medicale Srl — Via Virginio,382 — 50025 Montespertoli (FI) 

ARCAM - Via Capozzo, snc — 82010 Calvi (BN) 

KAPPA S.A.S. di Fiore Paola e C. — Zona industriale Contrada Gabella 46- 85050 Tito (PZ) 
OXYSANITAS di Bennardo Francesco Pio — Contrada Santa Maria di Settimo — 87046 
Montalto Uffugo (CS) 

PATHOS srl — Via Roma, 5 — 98047 Saponara (ME) 

ARCOSS di Arcara Danilo — Strada Provinciale 77 Km 12+037 — 90030 Bolognetta (PA) 
HOSPITAL Homecare srl — Viale Provinciale ex SS114, 18 — 96010 Priolo (SR) 
INTERSALD - Via dell’acciaio, 7 — 06100 PERUGIA 

CER MEDICAL srl — Via Torretta, 13 — 40012 Calderaia di Reno (BO) 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 039133196 (in base 10) 15B80D (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039133208 (in base 10) 15B80S (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039133210 (in base 10) 15B80U (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039133222 (in base 10) 15B816 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 15000 litri 
AIC n° 039133234 (in base 10) 15B81L (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 039133246 (in base 10) 15B81Y (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 —- Pioltello- Limito (MI) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia — viale Brin, 218 — 05100 Terni 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello- Limito (MI) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 Pontinia (LT) 

Linde Gas Italia — viale Brin, 218 — 05100 Terni 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039133018 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039133020 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133032 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133044 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133057 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133069 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133071 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133083 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039133095 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133107 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola integrata da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133119 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133121 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombola in acciaio con valvola erogatrice da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133133 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039133145 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 21 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039133158 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 


contenitore criogenico 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039133160 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 36 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039133172 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039133184 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 1000 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039133196 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133208 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133210 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133222 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 10000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133234 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 15000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039133246 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 20000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039133259 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133261 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039133273 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133285 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133297 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133309 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133311 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133323 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039133335 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola erogatrice da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15482 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Criosalento» 


Estratto determinazione n. 2877 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO CRIOSALENTO, 
nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 0,8 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 0,8 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio con 
valvola vi da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso 
valvola vi da 40 litri; 


' pacco bombola da 16 bombole in acciaio con 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


"200 bar, gas medicinale compresso 
valvola vi da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 830 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1500 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1900 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3300 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 4000 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 5500 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 20000 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 21 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 31 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 32 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 36 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 37 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 38 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 41 litri; 
"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 46 litri 


' pacco bombola da 16 bombole in acciaio con 


TITOLARE AIC: CRIOSALENTO S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Zona 
Industriale, 73100 - Lecce (LE) Italia, Codice Fiscale 02244790750 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
0,5 litri 
AIC n° 038941011 (in base 10) 154DBM (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
0,5 litri 
AIC n° 038941023 (in base 10) 154DBZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
0,8 litri 
AIC n° 038941035 (in base 10) 154DCC (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
0,8 litri 
AIC n° 038941047 (in base 10) 154DCR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
1 litro 
AIC n° 038941050 (in base 10) 154DCU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
1 litro 
AIC n° 038941062 (in base 10) 154DDE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
2 litri 
AIC n° 038941074 (in base 10) 154DDL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 
litri 
AIC n° 038941086 (in base 10) 154DDY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
3 litri 
AIC n° 038941098 (in base 10) 154DFB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 
litri 
AIC n° 038941100 (in base 10) 154DFD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr 
da 3 litri 
AIC n° 038941112 (in base 10) 154DFS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
3 litri 
AIC n° 038941124 (in base 10) 154DG4 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
5 litri 
AIC n° 038941136 (in base 10) 154DGJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 
litri 
AIC n° 038941148 (in base 10) 154DGW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr 
da 5 litri 
AIC n° 038941151 (in base 10) 154DGZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
7 litri 
AIC n° 038941163 (in base 10) 154DHC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 
litri 
AIC n° 038941175 (in base 10) 154DHR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vr 
da 7 litri 
AIC n° 038941187 (in base 10) 154DJ3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
10 litri 
AIC n° 038941199 (in base 10) 154DUH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
10 litri 
AIC n° 038941201 (in base 10) 154DJK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
14 litri 
AIC n° 038941213 (in base 10) 154DJX (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 038941225 (in base 10) 154DKQ9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
20 litri 
AIC n° 038941237 (in base 10) 154DKP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
20 litri 
AIC n° 038941249 (in base 10) 154DL1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
27 litri 
AIC n° 038941252 (in base 10) 154DLA4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
27 litri 
AIC n° 038941264 (in base 10) 154DLJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
40 litri 
AIC n° 038941276 (in base 10) 154DLW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
50 litri 
AIC n° 038941288 (in base 10) 154DM8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 038941290 (in base 10) 154DMB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 038941302 (in base 10) 154DMQ (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 50 litri 
AIC n° 038941314 (in base 10) 154DN2 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 
Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Criosalento srl - Zona industriale —- 73100 Lecce 

Euroxan srl — S.S. Pontina km 77 — 04010 Borgo S. Michele (LT) 
Otersan srl — Via Alta Furia 82/H — 12016 Peveragno (CN) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 830 litri 
AIC n° 038941326 (in base 10) 154DNG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1500 litri 
AIC n° 038941338 (in base 10) 154DNU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1900 litri 
AIC n° 038941340 (in base 10) 154DNW (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3300 litri 
AIC n° 038941353 (in base 10) 154DP9 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 4000 litri 
AIC n° 038941365 (in base 10) 154DPP (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 5500 litri 
AIC n° 038941377 (in base 10) 154DQ1 (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 10000 litri 
AIC n° 038941389 (in base 10) 154DQF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 20000 litri 
AIC n° 038941391 (in base 10) 154DQH (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 21 litri 
AIC n° 038941403 (in base 10) 154DQV (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038941415 (in base 10) 154DR/7 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 32 litri 
AIC n° 038941427 (in base 10) 154DRM (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 36 litri 
AIC n° 038941439 (in base 10) 154DRZ (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 37 litri 
AIC n° 038941441 (in base 10) 154DS1 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 38 litri 
AIC n° 038941454 (in base 10) 154DSG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 41 litri 
AIC n° 038941466 (in base 10) 154DSU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 46 litri 
AIC n° 038941478 (in base 10) 154DTE6 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 
Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 
SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Criosalento srl - Zona industriale —- 73100 Lecce 

Criosalento srl —- Zona industriale — S.S. 17 — 67035 Pratola Peligna (AQ) 
Euroxan srl — S.S. Pontina km 77 — 04010 Borgo S. Michele (LT) 
Otersan srl — Via Alta Furia 82/H — 12016 Peveragno (CN) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038941011 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038941023 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941035 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 0,8 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941047 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 0,8 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941050 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941062 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941074 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941086 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941098 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941100 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941112 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vr da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941124 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038941136 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941148 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941151 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941163 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941175 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038941187 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vr da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941199 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941201 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941213 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941225 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038941237 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941249 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941252 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941264 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941276 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038941288 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941290 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941302 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941314 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941326 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 830 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941338 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038941340 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 1900 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941353 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 3300 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941365 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 4000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941377 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 5500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941389 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038941391 - " gas medicinale criogenico" contenitore 
fisso, 20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038941403 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 21 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038941415 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941427 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 32 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941439 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 36 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941441 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941454 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 38 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941466 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038941478 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 46 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
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diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15483 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medicair» 


Estratto determinazione n. 2878 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO MEDICAIR, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 30.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 12 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 25 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri; 

"120 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 10 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 20 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 20 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 27 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 27 litri; 
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"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola 
vi da 50 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola 
vi da 50 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola 
vi da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola 
vi da 40 litri; 

"100 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri 


TITOLARE AIC: MEDICAIR ITALIA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Mattei 
snc, 20010 - Pogliano Milanese - (MI) Italia, Codice Fiscale 05912670964 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 039110010 (in base 10) 159KCU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri 
AIC n° 039110022 (in base 10) 159KDE6 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039110034 (in base 10) 159KDL (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039110046 (in base 10) 159KDY (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri 
AIC n° 039110059 (in base 10) 159KFC (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20.000 litri 
AIC n° 039110061 (in base 10) 159KFF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 30.000 litri 
AIC n° 039110073 (in base 10) 159KFT (in base 32) 
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Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1..A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.1. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 
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SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 12 litri 
AIC n° 039110085 (in base 10) 159KG5 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri 
AIC n° 039110097 (in base 10) 159KGK (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 25 litri 
AIC n° 039110109 (in base 10) 159KGX (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039110111 (in base 10) 159KGZ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri 
AIC n° 039110123 (in base 10) 159KHC (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039110135 (in base 10) 159KHR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri 
AIC n° 039110147 (in base 10) 159KJ3 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 
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Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Augimeri Gesualda — Porto di Gioia Tauro — Il Zona Industriale 89026 — San Ferdinando 
(RC) 

Messer Medical S.r.l — S.S. Sannitica 87 — km13.700 — 80023 Caivano (NA) 

Messer Medical S.r.l — Via Sassi, 23 — Collegno (TO) 

Medicair Italia S.r.l. — Via De Blasio 5 — 74100 Bari (BA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Avigliana, ang. Via Coazze —-10040 Rivalta di Torino (TO) 
Medicair Italia S.r.l. — Via della Magliana 1098/1102 — 00100 Roma (RM) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Spagna 10 — 35010 Vigonza (PD) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Privata Provinciale — Civate (LC) 

Medicair Italia S.r.l. — Via delle Fabbriche, 14 C — Genova 

Medicair Italia S.r.l. - Contrada Torre Allegra — Catania 

Medicair Italia S.r.l. — S.S. 113 km 281,200 — C. da Foresta — Carini (PA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Provinciale per Golese, 15 (Loc. Vicomero di Torrile) — Torrile 
(PR) 

Medicair Italia S.r.l. — Via San Bortolo, 17 — Pove del Grappa (VI) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Marago, 62 (Loc. Coriano) — Rimini 

Medicair Italia S.r.l. — via Berghini, 36 — Sarzana (SP) 
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Medicair Italia S.r.I. — Località Campo — Settingiano (CZ) 

Medicair Italia S.r.l. — Zona Industriale — Soleto (LE) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Trentola, 8 - Somma Vesuviana — Napoli 
Medicair Italia S.r.l. — Via Appia contrada Ingegno Z.l. — Taranto 
Medicair Italia S.r.l. —- Greppe Pantano — Termoli (CB) 

Medicair Italia S.r.l. — Via S. Rocco — Ventimiglia (IM) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Mantovana, 187 — Verona 


Confezione: " 120 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 
litro 
AIC n° 039110150 (in base 10) 159KJ6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 
litro 
AIC n° 039110162 (in base 10) 159KUL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 
litri 
AIC n° 039110174 (in base 10) 159KJY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 2 
litri 
AIC n° 039110186 (in base 10) 159KKB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 
litri 
AIC n° 039110198 (in base 10) 159KKQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 3 
litri 
AIC n° 039110200 (in base 10) 159KKS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 5 
litri 
AIC n° 039110212 (in base 10) 159KL4 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 
litri 
AIC n° 039110224 (in base 10) 159KLJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 
litri 
AIC n° 039110236 (in base 10) 159KLW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
7 litri 
AIC n° 039110248 (in base 10) 159KM8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
10 litri 
AIC n° 039110251 (in base 10) 159KMC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
10 litri 
AIC n° 039110263 (in base 10) 159KMR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 039110275 (in base 10) 159KN83 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
14 litri 
AIC n° 039110287 (in base 10) 159KNH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
20 litri 
AIC n° 039110299 (in base 10) 159KNV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
20 litri 
AIC n° 039110301 (in base 10) 159KNX (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
27 litri 
AIC n° 039110313 (in base 10) 159KP9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
27 litri 
AIC n° 039110325 (in base 10) 159KPP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
40 litri 
AIC n° 039110337 (in base 10) 159KQ1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
50 litri 
AIC n° 039110349 (in base 10) 159KQF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio con valvola vi da 50 litri 
AIC n° 039110352 (in base 10) 159KQ/ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 50 litri 
AIC n° 039110364 (in base 10) 159KQW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 039110376 (in base 10) 159KR8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 039110388 (in base 10) 159KRN (in base 32) 


Confezione: " 100 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 
litri 
AIC n° 039110390 (in base 10) 159KRQ (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
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Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 -— Z.l. Aussa 
Corno — 33050-Carlino (UD) 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Medicair Italia srl - Via Mattei — Pogliano Milanese (MI) 

Medicair Italia S.r.l. — Via De Blasio 5 — 74100 Bari 

Medicair Italia S.r.l. — Via della Magliana 1098/1102 — 00100 Roma 

Medicair Italia S.r.l. — Via Spagna 10 — 35010 Vigonza (PD) 

Medicair Italia S.r.l. — Via delle Fabbriche, 14 C — Genova 

Medicair Italia S.r.l. - Contrada Torre Allegra — Catania 

Medicair Italia S.r.l. — S.S. 113 km 281,200 — C. da Foresta — Carini (PA) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Marago, 62 (Loc. Coriano) — Rimini 

Medicair Italia S.r.l. — via Berghini, 36 — Sarzana (SP) 

Medicair Italia S.r.I. — Località Campo — Settingiano (CZ) 

Medicair Italia S.r.l. — Zona Industriale — Soleto (LE) 

Medicair Italia S.r.l. — Via Trentola, 8 - Somma Vesuviana — Napoli 

Medicair Italia S.r.l. — Via Appia contrada Ingegno Z.l. — Taranto 

Medicair Italia S.r.l. - Greppe Pantano — Termoli (CB) 
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Medicair Italia S.r.l. — Via S. Rocco — Ventimiglia (IM) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039110010 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039110022 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 2000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110034 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110046 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110059 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 10.000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110061 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 20.000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110073 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 30.000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039110085 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 12 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110097 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 21 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110109 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 25 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110111 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


contenitore criogenico 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 

Confezione: AIC n° 039110123 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110135 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110147 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 46 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039110150 - " 120 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039110162 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110174 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110186 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110198 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110200 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039110212 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110224 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110236 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 7 litri 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110248 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110251 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110263 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110275 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110287 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110299 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110301 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110313 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039110325 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039110337 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110349 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039110352 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039110364 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039110376 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 039110388 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039110390 - " 100 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15484 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sapio Life» 


Estratto determinazione n. 2879 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO SAPIO LIFE, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 
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"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 60 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 160 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 180 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 230 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 


TITOLARE AIC: SAPIO LIFE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Silvio 
Pellico, 48, 20052 - Monza (MB) Italia, Codice Fiscale 02006400960 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri 
AIC n° 039017013 (in base 10) 156QKP (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 039017025 (in base 10) 156QL1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri 
AIC n° 039017037 (in base 10) 156QLF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 039017049 (in base 10) 156QLT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 039017052 (in base 10) 156QLW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 039017064 (in base 10) 156QM8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 039017076 (in base 10) 156QMN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 039017088 (in base 10) 156QNO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri 
AIC n° 039017090 (in base 10) 156QN2 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri 
AIC n° 039017102 (in base 10) 156QNG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 039017114 (in base 10) 156QNU (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri 
AIC n° 039017126 (in base 10) 156QPE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 0,5 litri 
AIC n° 039017138 (in base 10) 156QPL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 1 litro 
AIC n° 039017140 (in base 10) 156QPN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 2 litri 
AIC n° 039017153 (in base 10) 156QQ1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 3 litri 
AIC n° 039017165 (in base 10) 156QQF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri 
AIC n° 039017177 (in base 10) 156QQT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 7 litri 
AIC n° 039017189 (in base 10) 156QR®5 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 10 litri 
AIC n° 039017191 (in base 10) 156QR7 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri 
AIC n° 039017203 (in base 10) 156QRM (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 20 litri 
AIC n° 039017215 (in base 10) 156QR2Z (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 0,5 litri 
AIC n° 039017227 (in base 10) 156QSC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 039017239 (in base 10) 156QSR (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 
AIC n° 039017241 (in base 10) 156QST (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 
AIC n° 039017254 (in base 10) 156QTE6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039017266 (in base 10) 156QTL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 039017278 (in base 10) 156QTY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 039017280 (in base 10) 156QUO0 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 039017292 (in base 10) 156QUD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 0,5 litri 
AIC n° 039017304 (in base 10) 156QUS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 039017316 (in base 10) 156QV4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 


AIC n° 039017328 (in base 10) 156QV/ (in base 32) 


bombola in alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
riduttrice integrata da 3 litri 
AIC n° 039017330 (in base 10) 156QVL (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 
AIC n° 039017342 (in base 10) 156QVY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 039017355 (in base 10) 156QWC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 039017367 (in base 10) 156QWR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 


AIC n° 039017379 (in base 10) 156QX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 40 litri 


AIC n° 039017381 (in base 10) 156QXS5 (in base 32) 


in 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole 
acciaio da 40 litri 

AIC n° 039017393 (in base 10) 156QXK (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in 
acciaio da 40 litri 

AIC n° 039017405 (in base 10) 156QXX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 50 litri 


AIC n° 039017417 (in base 10) 156QY9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio da 50 litri 


AIC n° 039017429 (in base 10) 156QYP (in base 32) 


n 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole 
acciaio da 60 litri 
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AIC n° 039017431 (in base 10) 156QYR (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 —- Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 - Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl —- Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via De Amicis, 140 — 10093 Collegno (TO) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Marconi 7/9 — 20010 San Giorgio su 
Legnano (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta 27 — 20040 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Corso Stati Uniti 21 — 35100 Padova (PD) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via P. Belizzi 77/79 — 29100 Piacenza (PC) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Loc. Poggio Bagnoli — 52020 Pergine Valdarno 
(AR) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Della Tecnica 12 — 00065 Fiano Romano 
(RM) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Contrada Camera 90/A — 63023 Fermo (AP) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — S.S.106 Jonica Contrada Paludi — 74100 
Taranto (TA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Nickmann 19 — 70100 Bari (BA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Località Passo Vecchio — 88074 Crotone (KR) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl —- Zona Industriale — Tronco B — 07046 Porto 
Torres (SS) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Zanussi 314 — 33100 Udine (UD) 
Pharmagas srl — Zona Industriale P.I.P. Lotto Nr. 5 —- 72023 Mesagne (BR) 

Oxygen Center Di Coluccia Giuseppina &C S.A.S. — Zona Artigianale — 73028 Otranto 
(LE) 

Salento Ossigeno Di Quarta Maria Antonietta — Via Veglie — Zona Artigianale — 73045 
Leverano (LE) 

Utengas srl — Via Marconi 48 — 24040 Comun Nuovo (BG) 

Medical Gas Criogenici srl —- Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI - 92021 
Aragona (AG) 

Cesaltig srl — Via dell'artigianato 21 — 36070 Brogliano (VI) 

Oxyplus srl - Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
Eubios srl — Via Linara 3 — 82030 Limatola (BN) 

Oxy Live srl — Via Nuova del Bosco km. 2 — 80034 Marigliano (NA) 

Giannitrapani srl —- 1° Dorsale, 8 Z.I.R. — 91100 Trapani (TP) 

Giannitrapani srl - Via Ugo La Malfa — Contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (PA) 
Toscana Gas Tecnici srl —- Via G.B. Vico 27 — 50053 Empoli (Fl) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri 
AIC n° 039017443 (in base 10) 156QZ3 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri 
AIC n° 039017456 (in base 10) 156QZ1 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039017468 (in base 10) 156QZW (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 039017470 (in base 10) 156QZY (in base 32) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri 
AIC n° 039017482 (in base 10) 156ROB (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 160 litri 
AIC n° 039017494 (in base 10) 156RO0Q (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 180 litri 
AIC n° 039017506 (in base 10) 156R12 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 230 litri 
AIC n° 039017518 (in base 10) 156R1G (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 - Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via De Amicis, 140 — 10093 Collegno (TO) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Marconi 7/9 — 20010 San Giorgio su 
Legnano (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta 27 — 20040 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Corso Stati Uniti 21 — 35100 Padova (PD) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via P. Belizzi 77/79 — 29100 Piacenza (PC) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Loc. Poggio Bagnoli — 52020 Pergine Valdarno 
(AR) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Della Tecnica 12 — 00065 Fiano Romano 
(RM) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Contrada Camera 90/A — 63023 Fermo (AP) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — S.S.106 Jonica Contrada Paludi — 74100 
Taranto (TA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Nickmann 19 — 70100 Bari (BA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Località Passo Vecchio — 88074 Crotone (KR) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Zona Industriale — Tronco B — 07046 Porto 
Torres (SS) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Zanussi 314 — 33100 Udine (UD) 
Pharmagas srl — Zona Industriale P.I.P. Lotto Nr. 5 — 72023 Mesagne (BR) 

Oxygen Center Di Coluccia Giuseppina &C S.A.S. — Zona Artigianale — 73028 Otranto 
(LE) 

Salento Ossigeno Di Quarta Maria Antonietta — Via Veglie — Zona Artigianale — 73045 
Leverano (LE) 

Utengas srl — Via Marconi 48 — 24040 Comun Nuovo (BG) 

Medical Gas Criogenici srl — Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI — 92021 - 
Aragona (AG) 

Cesaltig srl — Via dell'artigianato 21 — 36070 Brogliano (VI) 

Oxyplus srl — Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
Eubios srl — Via Linara 3 — 82030 Limatola (BN) 

Oxy Live srl - Via Nuova del Bosco km. 2 — 80034 Marigliano (NA) 

Giannitrapani srl — 1° Dorsale, 8 Z.I.R. — 91100 Trapani (TP) 

Giannitrapani srl - Via Ugo La Malfa — Contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (PA) 
Toscana Gas Tecnici srl — Via G.B. Vico 27 — 50053 Empoli (Fl) 

T.S.A. S.A.S. Di Piani Alessandro Jr. E C. — Via Ezio Vanoni S.N.C. — 23037 Tirano (SO) 
Di Maio Carmine — Contrada San Cataldo — 87010 Castrovillari (CS) 
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Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri 
AIC n° 039017520 (in base 10) 156R1/ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 039017532 (in base 10) 156R1W (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri 
AIC n° 039017544 (in base 10) 156R28 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 039017557 (in base 10) 156R2P (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 039017569 (in base 10) 156R31 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
AIC n° 039017571 (in base 10) 156R33 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 039017583 (in base 10) 156R3H (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 
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Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 
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CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 


Confezione: AIC n° 039017013 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017025 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017037 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017049 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017052 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017064 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017076 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017088 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039017090 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039017102 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039017114 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039017126 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039017138 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039017140 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039017153 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 


C 

Confezione: AIC n° 039017165 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017177 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017189 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017191 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017203 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017215 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017227 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039017239 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017241 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017254 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017266 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039017278 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017280 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017292 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017304 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039017316 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017328 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017330 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017342 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039017355 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017367 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017379 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039017381 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 039017393 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039017405 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 20 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039017417 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039017429 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039017431 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 60 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017443 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039017456 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 21 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 
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Confezione: AIC n° 039017468 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039017470 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039017482 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 46 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039017494 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 160 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039017506 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 180 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 
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Confezione: AIC n° 039017518 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
mobile da 230 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 039017520 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 1000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017532 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017544 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 2000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017557 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017569 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039017571 - " gas medicinale criogenico " contenitore 
fisso da 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Serie generale - n. 4 


criogenico 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 


criogenico 
utilizzabile 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 039017583 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 20000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15485 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sapio» 


Estratto determinazione n. 2880 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO SAPIO, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 
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"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 60 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 160 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 180 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 230 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri; 
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"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 


TITOLARE AIC: SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.L., con sede legale e 
domicilio fiscale in Via San Maurillo, 13, 20123 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 
08804430158 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 0,5 litri 

AIC n° 038901017 (in base 10) 15358T (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 1 litro 
AIC n° 038901029 (in base 10) 153595 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 2 litri 
AIC n° 038901031 (in base 10) 153597 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 3 litri 
AIC n° 038901043 (in base 10) 15359M (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 5 litri 
AIC n° 038901056 (in base 10) 1535BO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri 
AIC n° 038901068 (in base 10) 1535BD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 10 litri 
AIC n° 038901070 (in base 10) 1535BG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri 
AIC n° 038901082 (in base 10) 1535BU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri 
AIC n° 038901094 (in base 10) 1535C6 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 27 litri 
AIC n° 038901106 (in base 10) 1535CL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 40 litri 
AIC n° 038901118 (in base 10) 1535CY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 50 litri 
AIC n° 038901120 (in base 10) 1535DO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 0,5 litri 
AIC n° 038901132 (in base 10) 1535DD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 1 litro 
AIC n° 038901144 (in base 10) 1535DS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 2 litri 
AIC n° 038901157 (in base 10) 1535F5 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 3 litri 
AIC n° 038901169 (in base 10) 1535FK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 5 litri 
AIC n° 038901171 (in base 10) 1535FM (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 7 litri 
AIC n° 038901183 (in base 10) 1535FZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 10 litri 
AIC n° 038901195 (in base 10) 1535GC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 14 litri 
AIC n° 038901207 (in base 10) 1535GR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio da 20 litri 
AIC n° 038901219 (in base 10) 1535H8 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 0,5 litri 


AIC n° 038901221 (in base 10) 1535H85 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 

AIC n° 038901233 (in base 10) 1535HK (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 

AIC n° 038901245 (in base 10) 1535HX (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 

AIC n° 038901258 (in base 10) 1535JB (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 

AIC n° 038901260 (in base 10) 15354D (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 7 litri 

AIC n° 038901272 (in base 10) 1535JS (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 

AIC n° 038901284 (in base 10) 1535K4 (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 


riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 038901296 (in base 10) 1535KJ (in base 32) 


bombola in alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
riduttrice integrata da 0,5 litri 
AIC n° 038901308 (in base 10) 1535KW (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 


AIC n° 038901310 (in base 10) 1535KY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 


AIC n° 038901322 (in base 10) 1535LB (in base 32) 
Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 


AIC n° 038901334 (in base 10) 1535LQ (in base 32) 


n alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 5 litri 


AIC n° 038901346 (in base 10) 1535M2 (in base 32) 


n alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 038901359 (in base 10) 1535MH (in base 32) 


n alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 10 litri 


AIC n° 038901361 (in base 10) 1535MK (in base 32) 


n alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 14 litri 
AIC n° 038901373 (in base 10) 1535MX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 40 litri 
AIC n° 038901385 (in base 10) 1535N9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio da 40 litri 
AIC n° 038901397 (in base 10) 1535NP (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 20 bombole in 
acciaio da 40 litri 
AIC n° 038901409 (in base 10) 1535P1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 038901411 (in base 10) 1535P3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio da 50 litri 
AIC n° 038901423 (in base 10) 1535PH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio da 60 litri 
AIC n° 038901435 (in base 10) 1535PV (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 —- Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 
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Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via De Amicis, 140 — 10093 Collegno (TO) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Marconi 7/9 — 20010 San Giorgio su 
Legnano (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta 27 — 20040 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Corso Stati Uniti 21 — 35100 Padova (PD) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via P. Belizzi 77/79 — 29100 Piacenza (PC) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Loc. Poggio Bagnoli — 52020 Pergine Valdarno 
(AR) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Della Tecnica 12 — 00065 Fiano Romano 
(RM) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Contrada Camera 90/A — 63023 Fermo (AP) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — S.S.106 Jonica Contrada Paludi — 74100 
Taranto (TA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Nickmann 19 — 70100 Bari (BA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Località Passo Vecchio — 88074 Crotone (KR) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Zona Industriale — Tronco B — 07046 Porto 
Torres (SS) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Zanussi 314 — 33100 Udine (UD) 
Pharmagas srl — Zona Industriale P.I.P. Lotto Nr. 5 — 72023 Mesagne (BR) 

Oxygen Center Di Coluccia Giuseppina &C S.A.S. — Zona Artigianale — 73028 Otranto 
(LE) 

Salento Ossigeno Di Quarta Maria Antonietta — Via Veglie — Zona Artigianale — 73045 
Leverano (LE) 

Utengas srl — Via Marconi 48 — 24040 Comun Nuovo (BG) 

Medical Gas Criogenici srl —- Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI - 92021 
Aragona (AG) 

Cesaltig srl — Via dell'artigianato 21 — 36070 Brogliano (VI) 

Oxyplus srl — Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
Eubios srl — Via Linara 3 — 82030 Limatola (BN) 

Oxy Live srl — Via Nuova del Bosco km. 2 — 80034 Marigliano (NA) 
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Giannitrapani srl — 1° Dorsale, 8 Z.1.R. — 91100 Trapani (TP) 
Giannitrapani srl - Via Ugo La Malfa — Contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (PA) 
Toscana Gas Tecnici srl — Via G.B. Vico 27 — 50053 Empoli (Fl) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 10 litri 
AIC n° 038901447 (in base 10) 153507 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 21 litri 
AIC n° 038901450 (in base 10) 1535QB (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 038901462 (in base 10) 1535QQ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 41 litri 
AIC n° 038901474 (in base 10) 1535R2 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 46 litri 
AIC n° 038901486 (in base 10) 1535RG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 160 litri 
AIC n° 038901498 (in base 10) 1535RU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 180 litri 
AIC n° 038901500 (in base 10) 1535RW (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 230 litri 
AIC n° 038901512 (in base 10) 153588 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 
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Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 - Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a —- 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via De Amicis, 140 — 10093 Collegno (TO) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Marconi 7/9 — 20010 San Giorgio su 
Legnano (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta 27 — 20040 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Corso Stati Uniti 21 — 35100 Padova (PD) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via P. Belizzi 77/79 — 29100 Piacenza (PC) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Loc. Poggio Bagnoli — 52020 Pergine Valdarno 
(AR) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Della Tecnica 12 — 00065 Fiano Romano 
(RM) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Contrada Camera 90/A — 63023 Fermo (AP) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — S.S.106 Jonica Contrada Paludi — 74100 
Taranto (TA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Nickmann 19 — 70100 Bari (BA) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Località Passo Vecchio — 88074 Crotone (KR) 
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Zona Industriale — Tronco B — 07046 Porto 
Torres (SS) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Zanussi 314 — 33100 Udine (UD) 
Pharmagas srl — Zona Industriale P.I.P. Lotto Nr. 5 — 72023 Mesagne (BR) 

Oxygen Center Di Coluccia Giuseppina &C S.A.S. — Zona Artigianale — 73028 Otranto 
(LE) 

Salento Ossigeno Di Quarta Maria Antonietta — Via Veglie — Zona Artigianale — 73045 
Leverano (LE) 

Utengas srl — Via Marconi 48 — 24040 Comun Nuovo (BG) 

Medical Gas Criogenici srl — Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI — 92021 - 
Aragona (AG) 

Cesaltig srl — Via dell'artigianato 21 — 36070 Brogliano (VI) 

Oxyplus srl — Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana — 00019 Tivoli (RM) 
Eubios srl — Via Linara 3 — 82030 Limatola (BN) 

Oxy Live srl - Via Nuova del Bosco km. 2 — 80034 Marigliano (NA) 

Giannitrapani srl — 1° Dorsale, 8 Z.I.R. — 91100 Trapani (TP) 

Giannitrapani srl - Via Ugo La Malfa — Contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (PA) 
Toscana Gas Tecnici srl — Via G.B. Vico 27 — 50053 Empoli (Fl) 

T.S.A. S.A.S. Di Piani Alessandro Jr. E C. — Via Ezio Vanoni S.N.C. — 23037 Tirano (SO) 
Di Maio Carmine — Contrada San Cataldo — 87010 Castrovillari (CS) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1000 litri 
AIC n° 038901524 (in base 10) 1535SN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1500 litri 
AIC n° 038901536 (in base 10) 1535TO0 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2000 litri 
AIC n° 038901548 (in base 10) 1535TD (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3000 litri 
AIC n° 038901551 (in base 10) 1535TH (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5000 litri 
AIC n° 038901563 (in base 10) 1535TV (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10000 litri 
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AIC n° 038901575 (in base 10) 1535U7 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 20000 litri 
AIC n° 038901587 (in base 10) 1535UM (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA —- Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Appia Antica — 81020 — San Nicola La Strada (CE) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Air Liquide Italia Produzione srl — Via Vigonovese, 79 — 35100 — Padova 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello (MI) 
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Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 — 96010 — Priolo 
Gargallo (SR) 

Chemgas srl — Via E. Fermi — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Societa' Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. del Brembo, 1 — 24040 — Osio 
Sopra (BG) 

Sol SpA —- Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038901017 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038901029 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038901031 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901043 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901056 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901068 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901070 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901082 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901094 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 
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Confezione: AIC n° 038901106 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038901118 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038901120 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 


C 

Confezione: AIC n° 038901132 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901144 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

Cc 

Confezione: AIC n° 038901157 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901169 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


alluminio da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
C 
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Confezione: AIC n° 038901171 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901183 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901195 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901207 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901219 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038901221 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038901233 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901245 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901258 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901260 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038901272 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901284 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901296 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901308 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038901310 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901322 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901334 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901346 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901359 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901361 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901373 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038901385 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 038901397 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038901409 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 20 bombole in acciaio da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038901411 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038901423 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038901435 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio da 60 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038901447 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
mobile da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038901450 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 21 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901462 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901474 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 41 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901486 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 46 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901498 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 160 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 
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Confezione: AIC n° 038901500 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 180 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901512 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 230 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 038901524 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038901536 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038901548 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 2000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038901551 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 3000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 038901563 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 5000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038901575 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 10000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 038901587 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 20000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15486 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Siad» 


Estratto determinazione n. 2881 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO SIAD, nelle seguenti 
forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano 
efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 0,74 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 1,34 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 4 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata 
da 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 10 litri; 
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"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata 
da 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 0.74 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 1 litro; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 1,34 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 4 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 18 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 20 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 27 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 30 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp da 50 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 1 litro; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 2 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 5 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 7 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 10 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 14 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 15 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 20 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o vp da 40 litri; 
"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 25 bombole da 40 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 10,7 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 41 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 800 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 2000 litri; 
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"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 3000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 5000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 6000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 10000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 12000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 15000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 20000 litri; 
"gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 30000 litri 


TITOLARE AIC: SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.1.A.D." S.p.A., con 


sede legale e domicilio fiscale in Via S. Bernardino, 92, 24126 - Bergamo (BG) Italia, 
Codice Fiscale 00209070168 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 0,74 litri 

AIC n° 038943015 (in base 10) 154G97 (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litri 

AIC n° 038943027 (in base 10) 154G9M (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 1,34 litri 

AIC n° 038943039 (in base 10) 154GOZ (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 

AIC n° 038943041 (in base 10) 154GBI1 (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 3 litri 

AIC n° 038943054 (in base 10) 154GBG (in base 32) 

Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 


riduttrice integrata da 4 litri 


n. 4 
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AIC n° 038943066 (in base 10) 154GBU (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 5 litri 


AIC n° 038943078 (in base 10) 154GC6 (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 7 litri 


AIC n° 038943080 (in base 10) 154GC8 (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 10 litri 


AIC n° 038943092 (in base 10) 154GCN (in base 32) 


n acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola 
riduttrice integrata da 14 litri 


AIC n° 038943104 (in base 10) 154GDO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata da 27 litri 
AIC n° 038943116 (in base 10) 154GDD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 1 litro 
AIC n° 038943128 (in base 10) 154GDS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 2 litri 
AIC n° 038943130 (in base 10) 154GDU (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 5 litri 


AIC n° 038943142 (in base 10) 154GF6 (in base 32) 


bombola in alluminio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
riduttrice integrata da 7 litri 
AIC n° 038943155 (in base 10) 154GFM (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 10 litri 
AIC n° 038943167 (in base 10) 154GFZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice integrata da 14 litri 


AIC n° 038943179 (in base 10) 154GGC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 0.74 litri 
AIC n° 038943181 (in base 10) 154GGF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 1 litro 
AIC n° 0389431983 (in base 10) 154GGT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 1,34 litri 
AIC n° 038943205 (in base 10) 154GH®5 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 2 litri 
AIC n° 038943217 (in base 10) 154GHK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 3 litri 
AIC n° 038943229 (in base 10) 154GHX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 4 litri 
AIC n° 038943231 (in base 10) 154GHZ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 5 litri 
AIC n° 038943243 (in base 10) 154GUC (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 7 litri 
AIC n° 038943256 (in base 10) 154GUS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 10 litri 
AIC n° 038943268 (in base 10) 154GKA4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 14 litri 
AIC n° 038943270 (in base 10) 154GKG (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 18 litri 
AIC n° 038943282 (in base 10) 154GKL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 20 litri 
AIC n° 038943294 (in base 10) 154GKY (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 27 litri 
AIC n° 038943306 (in base 10) 154GLB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 30 litri 
AIC n° 038943318 (in base 10) 154GLQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 40 litri 
AIC n° 038943320 (in base 10) 154GLS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi o vp 
da 50 litri 
AIC n° 038943332 (in base 10) 154GM4 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 1 litro 
AIC n° 038943344 (in base 10) 154GMJ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 2 litri 
AIC n° 038943357 (in base 10) 154GMX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 5 litri 
AIC n° 038943369 (in base 10) 154GNO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 7 litri 
AIC n° 038943371 (in base 10) 154GNC (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 10 litri 
AIC n° 038943383 (in base 10) 154GNR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 14 litri 
AIC n° 038943395 (in base 10) 154GP3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 15 litri 
AIC n° 038943407 (in base 10) 154GPH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 20 litri 
AIC n° 038943419 (in base 10) 154GPV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi o 
vp da 40 litri 
AIC n° 038943421 (in base 10) 154GPX (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038943433 (in base 10) 154GQ9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038943445 (in base 10) 154GQ?P (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole da 50 
litri 
AIC n° 038943458 (in base 10) 154GR2 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 25 bombole da 40 
litri 
AIC n° 038943460 (in base 10) 154GRA4 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1-— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno -33050- Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 - Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 
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Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via della Libertà, 17 — Ozzano 
nell'Emilia (BO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 
(MS) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossillo — 
Macomer (NU) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 — Roma 
D’ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 — Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl — Via Case Rosse, 19/a -Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 — Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 — Chivasso (TO) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA — Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'angelo, 39- San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 10,7 litri 
AIC n° 038943472 (in base 10) 154GRIJ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 31 litri 
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AIC n° 038943484 (in base 10) 154GRW (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 41 litri 
AIC n° 038943496 (in base 10) 154GS8 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 - Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl —- Via di Servola, 1 — 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa 
Corno -33050- Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 —- Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 
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Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada Settimo, 342 — San Mauro 
Torinese (TO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via del Lavoratori, 117 — Cinisello 
Balsamo (MI) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo,1 — Osio Sopra 
(BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via Rose, 13 — Brescia 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I..A.D." SpA — Via Andorra, 13/15 Loc. Camin — 
Padova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Strada al Monte d’oro, 1 — Trieste 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via G. Bruzzo, 4 — Genova 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Viale D. Zaccagna, 37 — Avenza 


(MS) 
Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Zona Industr. Loc. Tossillo — 
Macomer (NU) 


Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — Via Vitorchiano, 97/99 — Roma 
D'ANGELO srl — Via Pacinotti, 8 - Messina 

DOMOLIFE srl — Via Aterno, 56 — Pescara 

MAGALDI LIFE srl —- Via Case Rosse, 19/a-Salerno 

RIVOIRA SpA - Via Casilina, km 57,800 — Anagni (FR) 

RIVOIRA SpA - Via dei Gigli, 23 — Modugno (BA) 

RIVOIRA SpA - Via Martino della Torre,16 — Novara 

RIVOIRA SpA — Via Sant'Angelo, 39- Contrada Piane Sant'Angelo, 39- San Salvo (CH) 
RIVOIRA SpA - Via Brolo Sotto, 76/A — Scandiano (RE) 

RIVOIRA SpA - Via Adda, 8 — Terni 

STABIAGAS ASA srl —Via Napoli, 358 — Castellammare di Stabia (NA) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 800 litri 
AIC n° 038943508 (in base 10) 154GSN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 1500 litri 
AIC n° 038943510 (in base 10) 154GSQ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 2000 litri 
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AIC n° 038943522 (in base 10) 154GT?2 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 3000 litri 
AIC n° 038943534 (in base 10) 154GTG (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 5000 litri 
AIC n° 038943546 (in base 10) 154GTU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 6000 litri 
AIC n° 038943559 (in base 10) 154GU7 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 10000 litri 
AIC n° 038943561 (in base 10) 154GU9 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 12000 litri 
AIC n° 038943573 (in base 10) 154GUP (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 15000 litri 
AIC n° 038943585 (in base 10) 154GV1 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 20000 litri 
AIC n° 038943597 (in base 10) 154GVF (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 30000 litri 
AIC n° 038943609 (in base 10) 154GVT (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello —Limito (MI) 
Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi, 4 — 72100 —- Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1-— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 
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Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno -33050- Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Dante s.n.c. — 20090 — Pioltello -Limito (MI) 

Air Liquide Impianti Gassificazione srl — S.S. Sulcitana km 17,200 — Sarroch (CA) 
Chemgas srl — Via E. Fermi,4 — 72100 — Brindisi 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Linde Gas Italia srl — Via di Servola, 1 -— 34100 — Trieste 

Rivoira SpA — Via Baiona, 107/111 — 48100 — Ravenna 

Rivoira SpA — Via Glair, 30 — 11029 — Verres (AO) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.I.A.D." SpA — S.S. 525 del Brembo, 1 — 24040 — 
Osio Sopra (BG) 

Società Italiana Acetilene & Derivati "S.1.A.D." SpA — Via T. Wassermann, 11 — Z.l. Aussa 
Corno — Carlino (UD) 

Sol SpA — Viale Unità d'Italia, 49 — 57025 — Piombino (LI) 

Sol SpA — Via Firmio Leonzio, 2 — 84100 — Salerno 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA — S.S. Appia km 192,500 — Pignataro Maggiore (CS) 
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INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 038943015 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 0,74 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943027 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943039 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 1,34 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943041 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 
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La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943054 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943066 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 4 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943078 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038943080 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943092 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943104 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943116 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943128 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943130 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943142 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943155 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943167 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943179 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943181 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 0.74 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943193 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038943205 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 1,34 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943217 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943229 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943231 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 4 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943243 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943256 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943268 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943270 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038943282 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 18 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038943294 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943306 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943318 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943320 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 40 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943332 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi o vp da 50 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943344 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038943357 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943369 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943371 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038943383 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038943395 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038943407 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 15 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038943419 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038943421 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi o vp da 40 litri 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943433 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943445 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943458 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943460 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 25 bombole da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 033943472 - " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 10,7 
litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038943484 - " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 31 litri- 
RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943496 - " gas medicinale criogenico " contenitore mobile, 41 litri - 
RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038943508 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 800 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943510 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 1500 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943522 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 2000 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943534 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 3000 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 038943546 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 5000 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943559 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 6000 litri- 
OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in 
ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943561 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 10000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 033943573 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 12000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038943585 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 15000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 033943597 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 20000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 
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Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 038943609 - " gas medicinale criogenico " contenitore fisso, 30000 
litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente 
in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15487 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Cer Medical» 


Estratto determinazione n. 2882 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:OSSIGENO CER MEDICAL, nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"110 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 0,66 litri; 

"110 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 0,98 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 0,5 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 0,5 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 1 litro; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 1 
litro; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 1 litro; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 2 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 2 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 2 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 3 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 3 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 3 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 5 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 5 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 5 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 7 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 7 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 7 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 10 
litri; 
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"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice vr da 14 litri; 
"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola riduttrice vr da 14 
litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 14 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola 
vi da 40 litri; 

"200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola 
vi da 50 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 25 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1.500 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 4.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5.000 litri; 

"gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri 


TITOLARE AIC: CER MEDICAL SRL, con sede legale e domicilio fiscale in Via Torretta, 
13, 40012 - Calderara di Reno (BO) Italia, Codice Fiscale 00831011200 


Confezione: " 110 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
0,66 litri 
AIC n° 039150014 (in base 10) 15BSFY (in base 32) 


Confezione: " 110 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vr da 
0,985 litri 
AIC n° 039150026 (in base 10) 15BSGB (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
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Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l - Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi) 

Argon srl — Via Gasparini, 14 — Reggio nell'Emilia (RE) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 0,5 litri 
AIC n° 039150040 (in base 10) 15BSGS (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 0,5 litri 
AIC n° 039150053 (in base 10) 15BSHS® (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 1 litro 
AIC n° 039150065 (in base 10) 15BSHK (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 1 litro 
AIC n° 039150077 (in base 10) 15BSHX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 1 
litro 
AIC n° 039150089 (in base 10) 15BS49 (in base 32) 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
1 litro 
AIC n° 039150091 (in base 10) 15BS4C (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 2 litri 
AIC n° 039150103 (in base 10) 15BSJR (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 2 litri 
AIC n° 039150115 (in base 10) 15BSK3 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 2 
litri 
AIC n° 039150127 (in base 10) 15BSKH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
2 litri 
AIC n° 039150139 (in base 10) 15BSKV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 3 litri 
AIC n° 039150141 (in base 10) 15BSKX (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 3 litri 
AIC n° 039150154 (in base 10) 15BSLB (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 3 
litri 
AIC n° 039150166 (in base 10) 15BSLOQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
3 litri 
AIC n° 039150178 (in base 10) 15BSM2 (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 5 litri 
AIC n° 039150180 (in base 10) 15BSM4 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 5 litri 
AIC n° 039150192 (in base 10) 15BSMI (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 5 
litri 
AIC n° 039150204 (in base 10) 15BSMW (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
5 litri 
AIC n° 039150216 (in base 10) 15BSN8 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 7 litri 
AIC n° 039150228 (in base 10) 15BSNN (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 7 litri 
AIC n° 039150230 (in base 10) 15BSNQ (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 7 
litri 
AIC n° 039150242 (in base 10) 15BSP2 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
7 litri 
AIC n° 039150255 (in base 10) 15BSPH (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 10 litri 
AIC n° 039150267 (in base 10) 15BSPV (in base 32) 
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Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
10 litri 
AIC n° 039150279 (in base 10) 15BSQ7 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice vr da 14 litri 
AIC n° 039150281 (in base 10) 15BSQ9 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola 
riduttrice vr da 14 litri 
AIC n° 039150293 (in base 10) 15BSQ?P (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 039150305 (in base 10) 15BSRI1 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in alluminio con valvola vi da 
14 litri 
AIC n° 039150317 (in base 10) 15BSRF (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola vi da 
40 litri 
AIC n° 039150329 (in base 10) 15BSRT (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole in 
acciaio con valvola vi da 40 litri 
AIC n° 039150331 (in base 10) 15BSRV (in base 32) 


Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole in 
acciaio con valvola vi da 50 litri 
AIC n° 039150343 (in base 10) 15BSS7 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 
Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 
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Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi) 

CER MEDICAL srl —- Via Torretta, 13 — Calderara di Reno (BO) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 25 litri 
AIC n° 039150356 (in base 10) 15BSSN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 31 litri 
AIC n° 039150368 (in base 10) 15BSTO (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 37 litri 
AIC n° 039150370 (in base 10) 15BST?2 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 500 litri 
AIC n° 039150382 (in base 10) 15BSTG (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl — Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 

Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
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Produttore del prodotto finito (per tutte le fasi) 
CER MEDICAL srl — Via Torretta, 13 — Calderara di Reno (BO) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1.000 litri 
AIC n° 039150394 (in base 10) 15BSTU (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 1.500 litri 
AIC n° 039150406 (in base 10) 15BSU6 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 2.000 litri 
AIC n° 039150418 (in base 10) 15BSUL (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 3.000 litri 
AIC n° 039150420 (in base 10) 15BSUN (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 4.000 litri 
AIC n° 039150432 (in base 10) 15BSVO (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 5.000 litri 
AIC n° 039150444 (in base 10) 15BSVD (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico fisso da 10.000 litri 
AIC n° 039150457 (in base 10) 15BSVT (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttori del principio attivo: 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 

Air Liquide Italia Produzione S.r.l — Via Dante s.n. — 20090 Limito di Pioltello (MI) 
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Air Liquide Italia Produzione srl — Via Industrie, 28 — 37014 — Castelnuovo del Garda (VR) 
Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi) 

Linde Gas Italia srl —- Via Turati, 18/a — 40010 — Sala Bolognese (BO) 

Nuova Oter srl — Zona Industriale Mazzocchio — 04014 — Pontinia (LT) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta, 27 — 20040 — 
Caponago (MI) 

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) — 
30175 — Venezia 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D’IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 

Confezione: AIC n° 039150014 - " 110 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 0,66 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150026 - " 110 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vr da 0,95 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150040 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150053 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039150065 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150077 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150089 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150091 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150103 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039150115 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 2 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150127 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150139 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150141 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150154 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 3 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 039150166 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150178 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150180 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150192 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150204 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150216 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
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Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 039150228 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150230 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150242 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150255 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150267 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150279 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150281 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice vr da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150293 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola riduttrice vr da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 039150305 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150317 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
alluminio con valvola vi da 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 039150329 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 039150331 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 039150343 - " 200 bar gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri- OSP: Medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150356 - " gas medicinale criogenico " 
mobile da 25 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039150368 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 
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Confezione: AIC n° 039150370 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 37 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039150382 - " gas medicinale criogenico 
mobile da 500 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 

C 


contenitore criogenico 


Confezione: AIC n° 039150394 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150406 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 1.500 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150418 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 2.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150420 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 3.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 
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Confezione: AIC n° 039150432 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 4.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150444 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 5.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 

Confezione: AIC n° 039150457 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico 
fisso da 10.000 litri OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 
diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 


09A15488 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ossigeno C.1.0.» 


Estratto determinazione n. 2883 del 18 dicembre 2009 


DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 

E’ autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO C.I.O., nelle 
seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, 
purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 0,5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 7 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 40 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 50 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
1 litro; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
2 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
3 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
5 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
7 litri; i 

" 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
10 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
14 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
20 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata , 
27 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole, 40 litri; 
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"150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 
litri; 

"150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata, 
14 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 25,9 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 30 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 31 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 45 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 60 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1500 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3000 litri; " gas medicinale 
criogenico" contenitore criogenico fisso, 5000 litri; 

"gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 10000 litri; 

"200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole, 40 litri 


TITOLARE AIC: CONSORZIO ITALIANO OSSIGENO, con sede legale e domicilio fiscale 
in Piazza Umberto I, 2, 04010 - Cori (LT) Italia, Codice Fiscale 02464220595 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 0,5 litri 
AIC n° 038907010 (in base 10) 153C42 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 1 litro 
AIC n° 038907022 (in base 10) 153C4G (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 2 litri 
AIC n° 038907034 (in base 10) 153C4U (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 3 litri 
AIC n° 038907046 (in base 10) 153C56 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 5 litri 
AIC n° 038907059 (in base 10) 153C5M (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 7 litri 
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AIC n° 038907061 (in base 10) 153C5P (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 10 litri 
AIC n° 038907073 (in base 10) 153C61 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 14 litri 
AIC n° 038907085 (in base 10) 153C6F (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 20 litri 
AIC n° 038907097 (in base 10) 153C6T (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 27 litri 
AIC n° 038907109 (in base 10) 153C75 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 40 litri 
AIC n° 038907111 (in base 10) 153C77 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio, 50 litri 
AIC n° 038907123 (in base 10) 153C7M (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 1 litro 
AIC n° 038907135 (in base 10) 153C7Z (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 2 litri 
AIC n° 038907147 (in base 10) 153C8C (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 3 litri 


AIC n° 038907150 (in base 10) 153C8G (in base 32) 


bombola in acciaio con valvola 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso 
riduttrice integrata , 5 litri 
AIC n° 038907162 (in base 10) 153C8U (in base 32) 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 7 litri 
AIC n° 038907174 (in base 10) 153C9E6 (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 10 litri 
AIC n° 038907186 (in base 10) 153CAL (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 14 litri 
AIC n° 038907198 (in base 10) 153C9Y (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 20 litri 
AIC n° 038907200 (in base 10) 153CBO (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata , 27 litri 
AIC n° 038907212 (in base 10) 153CBD (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 12 bombole, 40 
litri 
AIC n° 038907224 (in base 10) 153CBS (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 7 litri 
AIC n° 038907236 (in base 10) 153CCA4 (in base 32) 


Confezione: " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola 
riduttrice integrata, 14 litri 
AIC n° 038907248 (in base 10) 153CCI (in base 32) 


Confezione: " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola da 16 bombole, 40 
litri 
AIC n° 038907349 (in base 10) 153CGP (in base 32) 
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Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Corradini Srl — Via Luigi Pirandello, 57 — Empoli (Fi) 

Crionair Italia Srl — Via Nickmann, 14 Z.1. — Bari 

G. Compagnoni Ossigeno Srl — Via Torino, 26 — Volla (Na) 

H.C.S. Home Care Service Srl — Via Santa Croce, 9 — Pofi (Fr) 

Soi Società Ossigeno Italia Srl - Loc. Castello - Rocca Massima (Lt) 

S.0.M. Di D'aquino Anna Rita E C. S.N.C. — Via Giarre-Nunziata, 67 — Catania 
Augimeri Gesualda — Via Porto Gioia T. 2 Zona Ind.Le — S.Ferdinando (Rc) 
Ossilazio Srl — Via Delle Pesche, 21 — Pomezia (Rm) 

Pirossigeno Snc — Via Pirelli, 10 — Castrolibero (Cs) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 25,5 litri 
AIC n° 038907251 (in base 10) 153CCM (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 30 litri 
AIC n° 038907263 (in base 10) 153CCZ (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 31 litri 
AIC n° 038907275 (in base 10) 153CDC (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 45 litri 
AIC n° 038907287 (in base 10) 153CDR (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile, 60 litri 
AIC n° 038907299 (in base 10) 153CF3 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 
Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di riempimento 
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Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi): 

Corradini Srl — Via Luigi Pirandello, 57 — Empoli (Fi) 

Crionair Italia Srl - Via Nickmann, 14 Z.1. — Bari 

G. Compagnoni Ossigeno Srl — Via Torino, 26 — Volla (Na) 

H.C.S. Home Care Service Srl — Via Santa Croce, 9 — Pofi (Fr) 

Soi Società Ossigeno Italia Srl - Loc. Castello - Rocca Massima (Lt) 

S.0.M. Di D'aquino Anna Rita E C. S.N.C. — Via Giarre-Nunziata, 67 — Catania 
Augimeri Gesualda — Via Porto Gioia T. 2 Zona Ind.Le — S.Ferdinando (Rc) 
Ossilazio Srl — Via Delle Pesche, 21 — Pomezia (Rm) 

Pirossigeno Snc — Via Pirelli, 10 — Castrolibero (CS) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 1500 litri 
AIC n° 038907301 (in base 10) 153CF5 (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 3000 litri 
AIC n° 038907313 (in base 10) 153CFK (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 5000 litri 
AIC n° 038907325 (in base 10) 153CFX (in base 32) 


Confezione: " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico fisso, 10000 litri. 
AIC n° 038907337 (in base 10) 153CG9 (in base 32) 


Forma Farmaceutica: Gas per inalazione 

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di riempimento 

Principio Attivo: Ossigeno 

Produttore del principio attivo: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 
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Produttori del prodotto finito : 

Produzione: 

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA — Via Marconato s.n.c. — 20031 — Cesano 
Maderno (MI) 

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: 

Corradini Srl — Via Luigi Pirandello, 57 — Empoli (Fi) 

Crionair Italia Srl — Via Nickmann, 14 Z.1. — Bari 

G. Compagnoni Ossigeno Srl — Via Torino, 26 — Volla (Na) 

H.C.S. Home Care Service Srl — Via Santa Croce, 9 — Pofi (Fr) 

Soi Società Ossigeno Italia Srl - Loc. Castello —- Rocca Massima (Lt) 

S.0.M. Di D'aquino Anna Rita E C. S.N.C. — Via Giarre-Nunziata, 67 — Catania 
Augimeri Gesualda — Via Porto Gioia T. 2 Zona Ind.Le — S.Ferdinando (Rc) 
Ossilazio Srl — Via Delle Pesche, 21 — Pomezia (Rm) 

Pirossigeno Snc — Via Pirelli, 10 — Castrolibero (CS) 


INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 
Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica. 


CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ 
D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE Al FINI DELLA FORNITURA 
Confezione: AIC n° 038907010 - " 200 bar, gas medicinale compresso 
acciaio, 0,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


bombola in 


Confezione: AIC n° 038907022 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038907034 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
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C 

Confezione: AIC n° 038907046 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907059 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907061 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 7 litri. RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907073 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907085 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907097 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 

Confezione: AIC n° 038907109 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio, 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
Classe di rimborsabilità: 
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C 


Confezione: AIC n° 038907111 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio, 40 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038907123 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 


acciaio, 50 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


Classe di rimborsabilità: 
Cc 


Confezione: AIC n° 038907135 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 1 litro- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907147 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 2 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907150 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 3 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 
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Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907162 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907174 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907186 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 10 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 
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Confezione: AIC n° 038907198 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907200 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 20 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907212 - " 200 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata , 27 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004. 


Confezione: AIC n° 038907224 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 12 bombole, 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

C 
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Confezione: AIC n° 038907236 - " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 7 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907248 - " 150 bar, gas medicinale compresso " bombola in 
acciaio con valvola riduttrice integrata, 14 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907251 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 25,5 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907263 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 30 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
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diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907275 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 31 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 


Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907287 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 45 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

A (PT-PHT) 

La prescrizione della confezione suddetta è soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui 
all'allegato 2 alla Determinazione 29 Ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 
Novembre 2004 


Confezione: AIC n° 038907299 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
mobile, 60 litri- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 

Classe di rimborsabilità: 

C 


Confezione: AIC n° 038907301 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 1500 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038907313 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 3000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


7-1-2010 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4 


Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 038907325 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 5000 litri. OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 


Classe di rimborsabilità: 
H 


Confezione: AIC n° 038907337 - " gas medicinale criogenico" contenitore criogenico 
fisso, 10000 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile 
esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


Confezione: AIC n° 038907349 - " 200 bar, gas medicinale compresso " pacco bombola 
da 16 bombole, 40 litri- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero 

Classe di rimborsabilità: 

H 


PREZZO EX FACTORY 

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory ( IVA esclusa) è 
determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo 
per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione 


diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura 
proporzionale. 


SMALTIMENTO SCORTE 
Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 
giorni a decorrere dal 01/01/2010, data di entrata in vigore della presente determinazione. 


DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2010, fatto salvo 


un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2010, al fine di 
provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. 
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